Foglio dî supplemento all © Crzetta ufile dî ioedi 6 ottobre 1916, n. 25. 


22 giugno 


10 aprile 


22 maggio 


12 aprile 


“8 maggio 


12 giugno 


17 id. 


19 maggio 


RO id. 


17 maggio 


Ministero di Agricoltura, 


1915 


1916 


» 


» 


» 


1916 


Ufficio della proprietà intellettuale 


TITOLARE 


I. Agricoltura, industrie agricole 
ed affini. 


Altestati di privativa. 


Bamford Joseph e Bamford Cyril Jo- 
seph, a St. Mary's Mount, Utto- 
reter, Stafford (Gran Bretagna) 


Fiorini Enea, a Bologna 


Herr Shirl, a Crawfordsville (S. U. di 
America) 


Kiipfer Ernst, a Steffisburg (Berna- 
Svizzera) 


Maillet Joanny, a Laiz-par-Pont-de 
Veyle, Ain (Francia) 


Morale Raffaele, a Vasto (Chieti) 


Payne Pesinger Theodore, a Newark, 
New Jersey (S. U. d'America) 


Raimondi Getullio, a Padova 


Sapienza Paolo, a Terrasini (Palermo) 


Tessarotto L. & C. (D.tta), a Vercelli 
(Novara) 


Attestati di prolungamento. 


Dresdener Dynamitfabrik, a Dresda 
(Germania) 


Name e derrate si a A diret pen tan IRE 


ICE SSE? CORESSION ZARA 


TITOLO 


Perfezionamenti nelle macchine a distribu- 
zione laterale, per rastrellare, spandere e 
rivoltolare il fieno. (Priorità dal 10 luglio 
1914 - Gran Bretagna - Brevetto n. 16459 
del 1914) 


Lancia con testa ad arco per pompa irrora- 


Perfectionnements aux machines pour séparer 
les graines revétues d’une matière muci- 
lagineuse de celles non revétues de cette 
matière 


Falciatriee a motore. (Importazione del bre 
vetto 62074 - Svizzera - dal 28 giugno 
1912 a Gerbriider Notz) 


Machine automotrice agricole avec outils la- 
boureurs rotatifs. (Priorità dal 17 aprile 
1915 = Francia - Brevetto n. 478421) 


Perfezionamenti nelle arnie 
Perfectionnements dans les machines agricoles 


Dispositivo speciale di valvole, da applicarsi 
alle solforatrici agricole, per ottenere il get- 
tito dell’aria nello zolfo proveniente da 
un solo tubo ed'evitante l’ostruzione delle 
valvole stesse ° 


Automotrice per l’aratura meccanica di deter- 
minati terreni 


Innovazioni negli aratri 


Processo di lavorazione del suolo a grande 
profondità, mediante esplosivi. (Prolunga= 
mento della privativa del 24 giugno 1913, 
vol. 407/212) 


Durata 


6 


3 


(e) 


w 


(2) 


to 


di 


Industria e Commercio 


Elenco degli attestati di privativa industriale, di complemento e di prolungamento 
rilasciati durante il mese di GIUGNO 1916. 


ATTESTATO 


efa ehe $ 
Soi \S9E|3s 
RE 5 È st 
“g° P35| 3 
458-201 [149247] 12 
458-148 |15399% 6 
459-6 |153981] 17 
459-90 {1545091 27 
459-16 [154008] 19 
458+137 [154157 3 
459-57 |154478| 23 


459-100 {154648} 28 


458-153 [154177 


458-187 1154305 


_ 154132 


9 


10 


DATA 
del deposito 
della 
demanda 


{o 


81 marzo 


18 aprile 


24 maggio 
RO marzo 
‘25 maggio 


27 id 


31 maggio 


9 giugno 
31 maggio 


“R6 id. 


1916 


1916 


1916 


1916 


SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA, 


Menct 


TITOLARE 


Guerri Giuseppe, a lesi (Ancona) 


Stock  Motorpflug Gesellschaft mit 
beschrinkter Haftung, a Berlino 
IL AUmenti c bevande diverse. 
Attestati di privativa. 
Biscarini Alviero, a Roma 


Attestati completivi. 


Copreni Giuseppe, a Milano 
Attestati di prolungamento. 


Aeschbach Friedrich, ad Aarau (Ar- 
govia-Svizzera) 


Graf Ludwig, a Monaco di Baviera 


II Arte mineraria e produzione 
© di metalli e di metalloidi. 


Attestati di privativa. 


Davis Carey James, a Hinsdale, Illinois 


(Ss. U. d'America) 


« Gonzales Turiano, a Napoli 


Korte Cristian, a Leods (Gran Bre- 
i tàgna) : 


Sestini Quirinò e Rondelli Tito, a Ber- 
gamo 


| 


i 


tI 
n neealiA dire n 


ce e 


TITOLO 


Nuovo tipo di elevatore di paglia, accoppia- 
bile, o non, con trebbiatrici di trumento, 
o foraggi, su carro a due ruote. (Prolun- 
gamento della privativa del 14:aprile 1915, 
vol. 445189) 


Dispositif de réglage en hauteur de la roue 

directrice des charrues automobiles. (Pro- 

- lungamento della privativa del 10 novem- 

bre 1910, vol. 327/29, rilasciata a. Stock 

Robert, trasferita a Sophie Luppert ve- 

dova Stock, Anna Stock e Frieds Miiller 
nata Stock, e da queste alla richiedente 


Forno campale da pane a fuoco continuo sd 
elementi montabili 


Giostra per pastifici. (Prolungamento della pri- 
"vativa del 12 novembre 1915, vol. 452/107) 


Procédé et machine pour travailler la pàte. 
(Prolungamento della privativa del 24 
marzo 1911, vol. 337113) 


Processo per Ja preparazione di un concen= 

- trato, ossia preparato per insaporire i cibi. 
‘(Prolungamento della privativa dell’8 lu- 
glio 1908, vol. 269/112) l 


Perfectionnements apportés aux procédés de 
coulée des métaux et aux apparcils utilisés 
‘ pour mettre en ceuvre. ces procédés i 


Sistema di saldatura, tipo « Gonzales», par formo 
ed anime in- sabbia per fonderie in genere 


Perfezionamenti nelle macchine per ia fabbri» 
cazione di mattonelle 


Processo per colorazione della superficie del 
ferro nei suoi vari prodotti siderurgici 
(ferro, aceiaic,. ghisa, ccc.), con una su- 
perficie di ossidazione protettiva avento 
diverse gradazioni di colore (nero matto e 
lucido, rossastro, bleuastro, ecc.) ottenuto 
io soluzioni alcaline concentrate, sia per 
azione elettrolitica; ome per azione di 
vari agenti chimici i. ; 


Dursta 


SRP TITAN O Sa SSCRIEIMARDI RE 531 STA K 


ATTESTATO 


e] 
(-3 
+ 
n 
(o) 
» 
< 


Numero 
del Registro 


459-51 


© : 
pei (<] 
2E6| g° 
Q boa $ 
EQ a: 
Cia SIAE 
pr dei ieri 
È, sò 


153382) 12 
154018] ‘9 
154256] .23 
153615)’ 8 
i 
154364]. 22 
154278|: 19 
154527) 28 
154468 24 
I 
154295] 20 
7 
154309| 24 


DATA 
del deposito 
della 
domanda 
3 giugno 1916 
10 maggio. » 
19 id » 
6 giugno » 
18 aprile » 
su 
26 maggio 1916 
21 marzo > 
5 giugno » 
31 maggio » 
18° id >» 
12 giugno » 
» 


27 maggio 


tI 
LI 


SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 


IE TIE ITA NARNIA PADRIIIO MEDDIALOMA i i i e A SR MI E 
s Sena pesto 


TITOLARE 


nt ITA VI TA Sn Re 


Attestati di prolungamento. 


Dekker Nicolas Henri Marie, a Parigi 


Huntington Thomas, a Londra 


Kraus Jakob e Oppen Erich, a Bra- 


unschweig (Germania) 


Lauro Gustavo, a Napoli 


Vuigner Jean-Baptiste Marie Emile e 
Rambert Paul, il 1° a Parigi, il 
2° a Lione 


IV. Lavorazione dei metalli, del legno 
e delle pietre. 


Attestati di privativa. 


Akimofl Nicholas Wladimir, a New 
York 


Bright Fred Eugèno, a Filadelfia, Pa. 
(S. U. d’America) 


Bruno Giovanni, a San Pier d'Arena 
(Genova) 


Carena Vittorio, a Torino 


Gallo Gino e Torti Enrico, a Roma 
Gonzales Turiano, a Napoli 


Lovekin Luther Daniel, a Filadelfia, 
Penn. (S. U. d'America) 


TITOLO 


ti RR 


Procédé électrolytique pour l'obtention des 
métaux. (Prolungamento della privativa 
dell’11 luglio 1913, vol. 409[120) 


Prosesso per separare le sostanze volatili dai 
metalli non volatili, o dalle sostanze me- 
tallifere. (Prolungamento della privativa 
del 20 dicembre 1910, vol. 3302) 


Separatore elettrostatico. (Prolungamento della 
privativa dell’l luglio 1913, vol. 408150) 


Forno per la fabbricazione dell’acciaio, deno- 
minato « Elettro convertitore Sistema 
Lauro ». (Prolungamento della privativa 
del 16 luglio 1915, vol. 4496) 


Procédé de préparation du nichel et ses allia” 
ges. (Prolungamento della privativa del 26 
giugno 1913, vol. 408j27) 


Perfectionnements apportés au procédé et ap- 
pareil pour équilibrer dynamiquement les 
corps en rotation 


Perfezionamenti nelle mole rettificatrici, (Prio- 
rità dal 6 maggio 1915 = S. U. d'America) 


Dispositivo contro Ie corrosioni elettrolitiche 
di recipienti metallici, sistema « Bruno » 


Morsa parallela perfezionata 


Metodo per la saldatura dolco dell’alluminio, 
del duralluminio e delle altre leghe di al- 
luminio 


Cemento fusibile, tipo uve », per fare 
modelli, placche modello e casso d’anima 
per fonderie in genere 


Perfectionnemants aux éléments retardateurs 
hélicordales 


w 


(ve) 


fn 


o 


(er) 


Coni 


ATTESTATO 


Numero 
Attestati 


8 
Uzi 
ssi 
) 
Q 
pà 
i 
© 
n 


458-183 


458-213 


459-49 


459-70 


458-132 


459-8) 


459-44 


del Registro 
_Generale ) 


- 


Numero 


154377 


154164 


154296 


154401 


151015 


154271 


153184 
154469 
154535 


154143 


154555 


154418 


Data 


21 


23 


24 


Li ‘SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 


UE VASI EPTO TETI RENI I RIMATIZI I TAI IN I RITI ANT SII 
deri o eri Tr Tie cn : psientio rari 


;î DATA 
‘del deposito E: 
TITOLARE TITOLO 
della 
domanda 
22 maggio 1916 | Ohio (The) Gear Grinding ‘Company, Machine è tailler les dents d’engranage 6 | 459-38 
a Cleveland, Ohio (S. U. d'America) 
25 ia >» | Overend Walter, a Finsbury Park, | Procédé de soudage de l’aluminium cu des al- 6 | 459-3 
Middlesex (Gran Bretagna) liages d'aluminium’ - i 
R7 marzo >» | Wilson Hampton David, a Franklin | Soudage électrique 6 | 459-85 
Township, New York | 
12 maggio > | Zambrini Francesco Carlo, a Milano } Trapano alesatore a comando idraulico auto» 1 | 458-163 
nomo e ad arresto automatico 
Alitestati di prolungamento. 
26 maggio 1916 | American Granite Saw C°, a Worce- { Metodo ed apparecchio perfezionato per tagliar 9 _ 
A ster, Mass. (S. U. d’America) pietre. (Prolungamento della privativa del 
i 23 dicembre 1910, vol. 330/63) 
. 5 giugno >» | Conti-Vecchi Guido, a Roma Iniezione di sostanze antisettiche nel legno, 1 _ 
< mediante la circolazione dei bagni di va- 
i porizzazione. (Prolungamento della priva-, 
tiva del 12 agosto 1913, vol. 175/21) 
11 maggio > | Tedeschi Vittoric, a Torino Perfezionamento nelle macchine per formare 3 _ 
treccie tessili o metalliche. (Prolungamento 
della privativa del 23jgiugno 1913, vo- - 
lume 407/161) 
Va. Generatori di vapore 
e motori. 
Attestati di privativa. 
24 gennaio 1916 | Ammendola Giuseppe, a Napoli Raschietta universale centrifuga per la pu- 3 {| 459-1 
lizia interna dei tubi vaporizzatori di cal- 
daie a vapore a tubi d'acqua 
29 marzo >» | Andrée Foy Edmund August, a Floda | perfezionamenti relativi ai motori a combu- 6-1 458-241 
: Station Goteborg (Svezia) stione interna i 
‘I giugno » Boella Marcello, a Spezia (Genova) Autoregolatore di alimentazione per caldaie 3 4 458-229 
17. aprile > | British (The) Westinghouse Electric | Innovazioni nelle turbine a vapore. (Priorità 15 | 458-87 
& Manufacturing Company Limi- dal 24 aprile, 23 luglio e 13 ottobre 1915 
ted, a Londra - Gran Bretagna - da Karl Raumann) 
81 maggio > | De Amici Ercole, a Milano Innovazioni nelle turbine a scoppio 3 | 459-47 
29 id » | Delle Piane Luigi, a Milano Economizzatore a circolazione termica 3 


458-188 


DATA 
del deposito 
della 
domanda 
3 giugno 1916 
3 id. » 
3 id. » 
11 aprile » 
16 maggio >» 
8 settembre >» 
PA aprile >» 
18 settembre 1915 
2 maggio 1916 
21 giugno > 
10 aprile >» 
16 maggio » 
31 id > 
9 id, » 


SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DEL SES D'ITALIA 


TITOLARE 


Kettering Charles Franklin, a Dayton, 
Montgomery, Ohio (S. U. d’Ame- 
rica) 


Kettering Charles Franklin e Chryst 
William Albert, a Dayton, Mont- 
gomery, Ohio (S. U. d'America) 


Kettering Charles Franklin e Chryst 
William Albert, a Dayton, Mont- 
gomery, Ohio (S. U. d'America) 


Kiessling Ferdinand, a Baar (Zug- 


Svizzera) 


Landgraf Julius, a Briarcliff Manor, 
West Chester, Ponnsylvania (S. 
__, U. d’America) 


Lourde Marcel, a Londra 


Me Rae Randolph James e Bristol 
Edmund, a Torontò (Canadà) 


Milner Lawley Harry e Beeby Alfred 
Richard, il 1° a Manchester ed il 
2° a South Farnborough (Hants) 
(Gran Bretagna) 


Murray Lames Joseph, a New York 


Officine elettro meccaniche ;(Società 
anonima), a Rivarolo Ligure (Ge- 
nova) 


Osborn Foreign Patents Company, & 
New York 


Schofield George Lafayette, a Kansas 
City (S. U. d’America) 


Sosietà Cer ica Richard-Ginori, a 


ilano 


Sulzer Frères (Société anonyme), a 
Winterthur (Zurigo-Svizzera) 


TITOLO 


Perfectionnement dans les systèmes d’allu- 
mage. (Priorità dall’11 ottobre 1915 - S. 
U. d'America) 


Perfectionnements apportès au systèmo de gé- 
nération électrique. (Priorità dal 27 otto- 
bre 1915 - S. U. d'America) 


Perfectionnement dans les système de demar- 
rage de moteursà explosion. (Priorità dal- 
l’ll ottobre 1915 - S. U. d’America) 


Sistema ed impianto per la completa utilizza» 
zione del combustibile nelle caldaie a va- 
pore, riscaldando l’acqua di alimentazione 
in riscaldatori disposti in serie 


Perfectionnements aux moteurs à combustion 
interne 


Perfectionnements aux carburateurs pour mo- 
teurs è combubtion interne. (Priorità dal 
28 aprile 1915 - Gran Bretagna - Brevetto 
n. 6360 del 1815, da Arthur Graham 
France) 


Machine rotative 


Perfezionamenti nel meccanismo di comando 
della valvola nei motori a combustione 
iuterna. (Priorità del 2] settembre 1914 - 
dra Bretagna - Brevetto n. 20013 del 
191 


Moteur rotatif è combustion interno 


Distribuzione di vapore a servo-motore per 
macchine senza volano 


e 
Moteur è explosions 


Valve rotative pour moteurs è combustion in- 
terne 


Rivestimento galvanico delle candele per mo- 
tori a scoppio 


Cilindro ‘di lavoro yer motori a combustione 
a semplice effetto 


(°°) 


(e?) 


(e;) 


(e-) 


(c.) 


w 


(e.) 


Db 


Numero 
del Registro 
Attestati 


459=-96 


459-95 


459-97 


458-174 


458-126 


458-142 


458-211 


458-203 


458-151 


459-108 


+ 4569-13 


458-216 


459-48 


458-175 


154588 


154587 


153862 


154124 


150668 


148799 


150624 


154081 


154635 


153775, 


154238 


154459 


154225 


13 


2 


30 


13 


CDATA 


del deposito 


-. della 
domanda 


13 aprilo 


23 maggio 
id 
19 id. 


24 id 


29 marzo 


P maggio 
$ giugno 
2 maggio 
17 id. 


17 id. 


1916 


1916 


1916 


"SUPPLEMENTO ALLA. 


ra 


PINTIACRIISITZIVANZI CEELO 


TITOLARE 


Attestati completvi. 


Berretti - Augusto, a Piombino (Vol- 
terra-Pisa) 


Attestati di prolungamento. 


Raclot Jules e Enderlin Camille,a Saint- 
Maur-les-Fossés (Senna-Francia) 


Lo stesso 
Société des moteurs Gnome, a Parigi 


Siiddeutsche Kuhlerfabrik Feuerbach 
Stuttgart, a Feuerbach presso 
Stoccarda (Germania) 


Witting Karl & Emil, a Zell (Baviera- 
Germania) 


V-b. Macchine diverse cd organi 
delle macchine. 


Aitestati di privativa. 
Filogamo Domenico (Ditta), a Torino 


Floating Wedge Locknut C.° Inc, a 
New York 


Goodwin Arnold, a Withington, Man= 
chester (Gran Bretagna) 


Leonard Georg J., a Chicago, Illinois 
(S. U. d'America) 


Naletoff Michel, a Pietrogrado 
Newbigin Thornton Henry, a New- 


castle-on-Tyne, Northumberland 
(Gran Bretagna) 


GAZZET U 


DELECIIEZI cm ns 


PRTERATEEZINCICETTITE RoTT5 


TITOLO 


Applicazione industriale della forza del movi- 
“mento del mare. (Complemento della pri- 
vativa del 14 agosto 1915, vol. 4501;8) 


Turbine è combustion intertie. (Prolungamento 
. della privativa del 24 aprile 1911, volume 


339136) 


Perfectionnements apportés aux poclies de com- 
bustion pour moteurs,(Prolungamenlo della 
privativa del 19 dicembre 1911, vol. 357;115) 


Système perfectionnè de distribution pour 
moteur è explosions à quatre temps. (Pro- 
lungamento della privativa del 12 agosto 
1913, vol. 412/45) 


Raffreddatore ad elementi ricambiabili prin- 
eipalmente per motori ad esplosione. (Pro- 
lungamento della privativa del 29 aprile 
1915, vol. 446/29) 


Perfectionnements aur machines rotatives.. 
(Prolungamento della privativa del 9 no- 
vembre 1911, vol. 326245) 


Martinetto 


Perfezionamenti nei dispositivi di sicurezza 
delle viti 


Ionovazioni negli anelli di guarnizione per 
pistoni e simili 


Perfezionamento alle pompe ad ingranaggi 


Procédé et dispositifs pour modifier la vitesse 
de mouvement de charges transférées par 
des transportafeurs, ainsi que les distances 
entre ces charges 


Perfoectionnements apportés aux paliers de rou- 
lement et de poussée. (Priorità dell’ 11 
maggio 1915 - Gran Bretagna - Brevetto 
n. 7084 del 1915) 


è 


Numero 
del Registro 
Attestati 


458-197 


459-40 


459-7 


4538-22? 


458-129 


458-299 


ATTESTATO 


FFICIALE DEL-REGNO, D'ITALIA 


154301 


153610 


154329 


| 


vai 


154088 


ica 


15120 


- _ Data 
_ @el rilascio 


12 


20 


13 


10 


21 


17 


14 


12 


DATA 
del deposito 
delia 
domanda 
23 febbraio 1916 
6 giugno » 
12 id >» 
22 maggio » 
11 {id » 
21 marzo » 
25 maggio » 
26 maggio 1916 
19 febbraio 1915 
11 maggio 1916 
8 giugno » 
11 maggio >» 
15 id. >» 


TITOLARE 


i Parkes Harry, a Quinton, Birmingham 


(Gran Bretagna) 


Peterson John, a Seattle, Columbia 
(S. U. d’America) 


Robinson Dalton Matthew, a Fairfield, 
Manchester (Gran Bretagna) 


Travell Warren, a Ridgewood, New 
Jersey (8. U. d’America) 


Vivinus Edouard Alexis, a Londra 


Volpe Tommaso, a Napoli 
Zannoni Raffaele, a Milano 


Attestati di prolungamento. 


Compagnie pour la fabrication des 
compteurs et matériel d’usines à 
gaz, a Parigi 


Fichtel & Sachs (Ditta), a Schweinfart 
(Baviera - Germania) 


Industrie Metallargiche - Torino?(So- 
cietà anonima) e Errera Attilio, 
a Torino i 


Lindhard Povel Theodor, a New York 
(S. U. d’America) 


Officine di Villar Perosa, a Villar Pe- 
rosa (Pinerolo-Torino) 


Pensotti Andren (Ditta), a Busto Ar- 
sizio (Milano) 


FRAZIONI ZI ITA PRI DITTA ARRE LEN BRE LR 


UST ANA VITO RTLA POV O mitt & 


CATONE FAZIONE TSE SRO 


TITOLO 


Pompe pour pneumatiques et autres usages. 
(Priorità dal 1 marzo 1915 - Gran Breta- 
gna - Brevetto n. 3228 del 1915) 


Perfezionamenti nei dispositivi per la trasmis- 
sione di energia 


Graisseur è pression è debit visible 
Appareil de levage et de transport combiné 


Dìsposition de garniture pour pistons de mo- 
teurs, de pompes, etc. et autres applica- 
tions analogues, :(Priorità dal 28 maggio 
1915 - Gran Bretagna - Brevetto n. 7912 
del 1915) 


Cambio di Velocità « Vo'pe » 


Raccordo universale a bsionetta per tubi 


Procédé et dispositifs de jonction étanche et 
de liaison cinématique entre mécanismes 
isolès. (Prolungamento della privativa del- 
1’11 gennaio 1912, vol. 359/97) 


Dispositif de montsge de roulements annulai- 
res à billes. (Importazione brevetto nu- 
mero 337914 - Francia - del 2! dicembre 
1903). (Prolungamento della privativa del 
4 maggio 1907, vol. 244/226, rilasciata alla 
Société des Etablissements Malicet & Blin 


Contrafondo in lamiera stampata, per torchio 
(Prolungamento della privativa dell’11 lu- 
glio 1913, vol. 409/107) 


Perfezionamenti nei molini tubolari o cilin- 
drici. (Prolungamento della privanta del 
30 dicembre 1910, vol. 330/169) 


Nuovo cuscinetto a rulli. (Prolungamento della 
privativa dell’11 giugno 1913, vol. 406144 


Pompa per grandi profondità. (Prolungamento 
della privativa del 28 febbraio, 1914, volu- 
me 424/234, rilasciata a Veronesi Ugo) 


SUPPLEMENTO ALLA GAZZETEA UFFICIALE DEL REGNO D' ITAL 


IA 


Numero 
del Registro 
Attestati 


458-192 


459-46 


459-56 


459-39 


458-215 


Numero 
del Registro 


Generale 


152790 


154452 


154477 


154348 


154057 


153318 


154363 


154414 


153051 


154321 


154434 


154319 


154117 


8 | SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 


RCS IZESTIIISZOZN 


CLIPART COSSITIIINS SIATE FEZIENEN 


ATTESTATO 
DATA Ù 
del deposito o g 2 
.. TITOLARE TITOLO 2é3 CCIE 
ella so È © d3 
domanda ai = Pa 
s S°| $ 
e rear 3 
23 maggio 1916 | Raclot Jules e Enderlin Camille, a { Pompe rotative. (Prolungamento della priva- 1 —  |1541€6|. 12 
Saint-Maur-les-Fossés (Senna - tiva del 13 marzo 1911, vol. 336162) "E 
i Francia) 
312 id >» | Rippingille Frank e Barker Herbert | Perfezionamenti nei dispositivi di arresto per 5 —_ 154067 9 
Edward, a Sutton Coldfield, Bir= dadi e controdadi..(Prolungamento della 
mingham (Gran Bretagna) privativa del 22 dicembre 1910, vol. 330149) 
8 giugno » Rodhe Olof, a Stocksund (Svezia) Systèòme de pompe actionné au moyen de gaz 8 — {1544391 30 
comprimés ou raréfiés. (Prolungamento 
della privativa del 31 gennaio 1910, vo- 
lume 302155) 
VL Strade forrate e tramvie. 
Attestati dî privativa. 
£2 aprile 1916 | Belloni Emilio, a Milano Vetture elettriche con cambio meccanico di 1 | 459-88 [153945] 27 


velocità 


2 maggio >» Bruni Giacomo, a San Benedetto del | Freno per agganciamento dei vagoni ferroviari 1 | 458-189 154310 9 
Tronto (Ascoli Piceno) ì 


‘28 id » | Lo stesso i Sistema per ovitare gli scontri delle locomotive 1 | 458-190 15431] 9 


© 8 febbraio ...>» | Car Wheel Loch C°, a Seattle, | Perfezionamentiin dispositivi per serrare ruote 1 | 458-204 [152032] 12 
Ù Washington (S. U. d'America) su rotaie 


‘26 maggio » | Garrivier Adolph,a Toulouse (Francia) | Blocs monolithes en ciment armé épousant la 3 | 459.20 154270 19 
forme des rails. (Priorità dal 4 giugno 1915 
= Francia - Brevetto n. 478912) 


29 id >» | Lanino Giusto, a Torino Perfezionamenti nei mezzi di trasporto me- 3 | 459-68 [154592| 24 
i | diante funiculari e carri argani 


21 aprile » Lincoln (The) Electric Bonding Com- | Procédé et moyen perfectionnés pour effectuer 6 | 459-25 [1540 20 
pany, a Valli Ohio (S. U. di la jonction électrique des bouts des rails i 
| America 


Pe 5 giugno > Pasquazzo Alberto e Tisi Antonio, a | Apparecchio per l’agganciamento automatico l | 458-248 154302, 16 
Buonos Aires (Argentina) dei carri ferroviari e simili 


Attestati di prolungamento. 


‘19 maggio 1916 | Monard Alfred, a Parigi Auto-combinateur « Pythagore » è clés d’iti- 9 — |is4500] 19 
néraires, enclenchées et assemblées, en table è 
de Pythagore, ou autrement, pour la ma- 
noeuvre des aiguilles des signaux d’une 
gare de chemin de fer. (Prolungamento 
della privativa del4 aprile 1911, vol. 3371181) 


9 giugno » Poblig J. Aktiengesellscatt, a Culn- | Bonne double pour la prise automatique de 3 — 5444) 30 
Zollstock (Germania) matières è déverser. (Prolungamento della i 
privativa del 23 giugno 1913, vol. 407169) 


del deposito 
della 


domanda 


9 giugno. 


23 marzo 


29 maggio 


18 maggio 


13 id 


14 giugno 


6 maggio 


18.aprile 


28 ia 


Sl maggio 


24 id. 


19 id 


S 


CISorcos IIOROPIET ESPERTA 


1916 | Pohlig J. Aktiengesellschaft, a KéIn- 


1916 


Zollstock (Germania) 


Sani Bonaventura, a Roma 


Vacnum Brake Company Limited, a 
Londra 


VIL Carrozzeria e veicoli diversi. 
Attestati di privativa. 


Anderson Caldwell James, a Washing= 
ton (S. U. d'America) 


Capaci Felice, a Firenze 


Duran Pifiana José, & Barcellona 
(Spagna) 


Etablissements De Dion-Bouton (So- 
ciétè Anonyme), a Puteaux (Senna 
- Francia) 


Farina Giovanni, a Torino 


Garavini Giovanni, ad Alfonsine (Ra- 
venna) 3 


Giusberti Mario, a Bologna 


Morgan Peter S., a Norwalk, Fairfield, 
Connecticul (S. U. d'America) 


Osborne William Holder e Osborne 
Edith Augusta, a Birmingham 
(Gran Bretagna) 


Pavesi Ugo, a Milano 


UPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICI 


SEAT: print o pa 


CITOLO 


Vagounet de chemins de fer adriens pour le 
transport de longs bois er de bois de 
stère. (Importazione brevetto n. 36945 
= Austria - dal 10 febbraio 1908). (Pro- 
lunvamento della privativa del 17 febbraio 
1910, volume 303/228) 


Traversa in cemento armato, con speciale di- 
sposizione per fissarvi le rotaie. (Prolun- 
gamento della privativa del 20 febbraio 
1906, vol. 221174) 


Dispositivo di sicurezza per anelli di gaarni- 

. zione di manicotti di accoppiamento. (Pro- 

lungamento della privativa del 13 marzo 
1911, vol, 336/74 


Bandage è ceilules pour roues d’automobiles 


Procedimento per la rimessa a nuovo degli 
anelli di gomma piena, o vuota, per cicli 
resi inservibili, perchè guasti o consumati 


Roue élastique pour véhicules 


Dispositif permettant d’obtenir d'un induit de 
magnéto è haute tension quatre étincelles 
pur tour. (Priorità dal 17 giugno 1915 

© — Francia - Brevetto n. 479166) 


Perfezionamento nella fabbricazione dei cofani 
per automobili 

Copricatena per bicicletta 

Forcella elastica per sterzo di motociclo 


Frein à serrage progressif 


Perfezionamenti relativi alle forcine a molla 
per cieli, motocicli e simili 


Dispositivo di volta corretta per veicoli 


ALE DEL REGNO D'ITALIA 


del Registro 
Aticstati 


458-131 


458-134 


4509-66 


458-168 


458-167 


459-24 


458-149 


458-185 


458-182 


458-188 


154443 


153339 


154421 


154142 


154152 


154492 


154217 


15421] 
153781 
153995) 
154294 


154259 


154304 


30 


30 


3 


24 


20 


TRI 


DATA 


del deposito 


della, 


domanda 


18 agosto 
19 maggio 
19 id. 
‘ 23 maggio 


RI aprile 


24 maggio 


DI 


8 marzo 
10 maggio 
i 10 id. 


20 aprilo 
13 maggio 


ll il 


1916 


1916 


api te ent eroe eee 


SUPPLEME STO A 


a 


LLA GAZZETTA UFFIC 


RICIEINZTAZE SZ LIEIZATTIIAISITIONICOCIZZNI 


COCESPZZNE ETSEtInEINONO) 255 


TITOLARE 


Peterson Lars August, a Stoccolma 


Smithey Marvin, a Richmond, Vir- 
ginia (S. U. d'America) 


Taurus (Società Anonima), a Torino 


Attestati di prolungamento. 


Birkist Marcos, a Barcellona (Spagna. 


Evolution (L’) Automobile Brevet D 
& P. (*ociété Anonyme), a Pa- 
rigi 


meyer Brake Shoe C°, a Camden 
SorNew Jersey (S. U. d'America) 


VIII. Navigazione ed aereonautica. 
Attestati di privativa. 


Acanfora Pasquale, a Palermo 


Ansaldo Gio. e C. (Società Anonima 
Italiana), a Genova 


La stessa 


Benvenuti Emilio, a San Pier d’Arena 
‘(Genova) 


Bléau Joseph Auguste, Treflé AI- 
phred, a Viauville, Montréal (Ca- 
nadà) 


Cantiere Navale Svan - Società Ve- 
neziana Automobili Nautici, a 
Venezia 


Ceni Antonio e Finzi Giorgio, a Mi- 
lano 


TITOLO 


Appareil de direction pour automobiles et ap- 
plications analogues 


Compteur pour véhicule 


Meccanismo di sollevamento per carri a mo- 
Dore: ed altri veicoli, a cassone ribalta- 
ile : 


Perfectionnements dans la construction d’au- 
tomobiles. (Prolungamento della privativa 
dell'8 luglio 1905, vol, 208107) 


Système de changement de vitesse pour vèhi- 
cules automobiles et autres applications. 
(Prolungamento della privativa del 22 feb- 
braio 1911, vol. 334[221) 


Perfectionnements dans les sabots de freins 
pour roues de vèhicules de tout genre. 
(Prolungamento della privativa del 18 
maggio 1911, vol. 340/239) 


Sistema « Acanfora» per il ricupero delle navi 
che affonderanno i 


Sistemazione degli accumulatori elettrici sui 
sommergibili ° A 


Perfezionamento negli apparati motori per 
sommergibili 


Apparecchio da applicare ai finestrini dei ba- 
stimenti per poterli chiudere da una sta- 
zione centrale 


Perfezionamenti si mezzi di propulsione di 
lusorie o barchereccio simile 


Dispositivo per ottenere la silenziosità dello 
scarico nei motoscafi 


Perfectionnements dars les bélices 


ATZZIZIAA 


IALE DEL REGNO D'ITALIA 


Numero 
del Registro 
Attestati 


ATTESTATO 


Srrmereree 


Generale 


Numero 
del Registro 


459-102 {150180 


458-156 [154180 


458 -223 {154340 


459-83 
458-238 
458-239 


458-193 
458-214 


458-139 


453-245 


154200, 


154026 


154258 


153075 


154055 


154056 


153997 


154069 


154166 


154089 


Data 
del rilascio 


19 


27 


16 


16 


e 


PATA 
del deposito 
della 
demanda 
16 maggio 1916 
8 giugno » 
21 marzo > 
12 maggio > 
17 id. >» 
18 id. > 
3 id. > 
30 maggio 1916 
6 id » 
2 giugno — » 
24 maggio 1916 
8 id. >» 


CAI febbraio 1916 


I e i rn ai i pini 


Pantaleo Vittorio, a Napoli 


TITOLARE 


Garin di Cocconato Eduardo, a Roma 
Garuti Aldo, a Calitri (Avellino) 


Laporte Louis Léon, a Parigi 


Usuelli Celestino, a Milano 
Verzichi Rodolfo, a Torino 


Vidali Alberto, a Milano 


Attestati di prolungamento. 


Gardner John, a Krott End presso 
Flettwood, Lancaster (Gran Bre- 
tagna) : 


Schmitt Paul, a Parigi 


Spalazzi Francesco, a Roma 


IX. Elettrotecnica. 


Attestati di privativa. 


Asti Pietro, a Palermo 


Balsera Rodriguez Matias, a Londra 


Bonora Menotti, a Treviso 


——————_———_—_—_—_—_—_—_————È——Én___——_—_—_——_—_—__» 
_— ec. ———————_Tcu—___t_6n——M0%%=--—__—————_——-_——_ _—————€—€€P€€€T€m€€—6 RA DIREIAR EE 


CTESREIIA 


TITOLO 


Elica sintetica 


e 
Aeroplano « Garuti » 


Dispositif alterno-rotatif de sustentation 
propulsion conjuguées 


Apparecchio da situare a bordo degli aerei, 
per riferire ortogonalmente la loro rotta 
alla superficie terrestre, a qualunque quota 
e velocità essi procedano 


Nuova disposizione dei motori in una navi- 
cella da dirigibile 


Areonave sistema « Verzichi ». 


. Dispositivo per ricuperare i tesori perduti nel 


fondo del mare e possibilmente anche le 
stesse navi, corazzate, ecc. 


Perfezionamenti negli apparecehi segnalatori 
acustici sottomarini. (Prolungamento della 
privativa del 27 febbraio 1911, vol. 835/68) 


Aéroplane. (Prolungamento della privativa del 
27 febbraio 1911, vol. 335163) 


Tracciatore tattico navale, per il tracciamento 
automatico e contemporaneo della rotta 
della nave sulla quale è applicato e di una 
nave avversaria. (Prolungamento della 
privativa del 15 ottobre 107, vol. 254140) 


Fermaglio a molla per fissare alle macchine 
telegrafiche tipo « Morse » i risuonatori di 
carta comunemente in uso per dette mac- 
chine 


Appareil télégraphique imprimeur 


"Batteria generatrice 


ZA ESTA: L52 E75) STI 


ed de 


SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UfFICIALE DEL REGNO D'ITALI 


1 
3 


3 


3 


1 


1 


1 


6 


Csaga: 


A 


(e) [< 
9 N 
ni ob & 
4 8 Hi Gi 
Sa © wi 
e [ESA 
eric SPD 
ni Ago 
Lei ui 


459-18 [154128 
459-64 {154435 
458-242 |153447 
459-43 (154114 
458-246 (154249 
458.247 |154337 
459-36  |153984 

—  |154289 

— |154105 

—  |154371 


458-180 |154285 


458=136 |154155, 


459-11 (152668 


Data . 
del rilascio - |: 


19 


24 


16 


II 


U 


21 


1{ 


DUI 


3 


19 
i) e 


_16 


RNA 


dd 
DATA 

‘dol depositu 
- dalla 


6 ziugno 1916 
5 giugno » 
2 id » 


28 gennaio » 


12 giugno >» 


29 maggio » 


29 marzo i » 


20 maggio > 


9 id. » 
24 id » 

1 marzo » 
13 maggio » 
13 id » 
19 aprile. » 
15 maz io » 
19 id. » 


“PITOLARE 


Bragstad Olo Sivert, a Trondhjem 
(Norvegia) 


Cereghino A. & L. (Ditta), a Genova 


Dedini ine. C. & C. (Fabbrica Italiana 
Apparecchi Elettrici), a Milano 


De Ferranti Sebastiano e Ditta Fer- 
_ ranti Limited, il ì° a Baslow 
‘ (Derby), la 2° a Hollinwood (Lan- 
‘ caster) (Gran Bretagna) 


Dell’Aggio Giovanni, 8 Spezia (Genova) 


Kettering Ch arles Franklin, a Dayton 
Ohio (S. U. d'America) 


‘Magrini ing. Luigi & C. (Laboratorio 


elettrotecnico), a Bergamo 


Martinelto Vittorio, a Torino 


Mutto Odillo, a Musocco (Milano) 


 Novarotti Ruberto, a Pavia 


Palange Giovanni, a Campobasso 


. Picecco Giovanni Battista, ad Udine 


Pitteri Argeo, a Venezia 


Sarnmarck Axel Uno, a Stoccolma 


Sismondo Oscar, a Roma 


Lo stesso 


i 


Dispositivo per Ja distribuzione automatica di 
© energia elettrica 


Nuovo tipo di isolatore elettrico 


Interruttore elettrico a distacco automatico 
DS UnI o più determinati valori di cor- 
rente 


Perfezionamenti relativi ai trasformatori elet- 
trici. (Priorità dal 26, maggio 1915 - Gran 
Bretagna - Brevetto n. 7826 del 1915) 


Regolatore di eccitazione per variare la velo- 
cità nei motori a corrente continua e che 
sostituisce i comuni reostati da campo 


Perfectionnements apportés aux régulateurs 


(Priorità dal 26 luglio 1915 (S. U. d’Ame- 
rica) 


Sézionatore elettrico bipolare, automatico di 
massima tensione, con comando elettrico 
a distanza : 


Perfezionamento ai trasformatori di frequenza 
Meccanismo per interruttori automatici o sua 
applicazione a interruttori calorici 


Pila a liquido immobilizzato 


Apparato telegrafico trasmettitore celere ad 


alfabeto convenzionale Morse, con tipi 


ruotanti 


Raddrizzatore di corrente trifase 


Indicatore d’allarmi 


Perfezionamenti nei dispositivi per la tele» 
grafia e la telefonia senza fili 


Perfezionamenti negli isolatori per alte ten- 
sioni con cappa metallica 


I:oiatori per lince al alte tensioni 


(V) 


w 


(e) 


w 


[ci 


(e) 


(o) 


(o) 


ATTESTATO 


Numero 
del Regio 
ti 


Attes 


458-123 
458-249 


459-76 
458-202 
459-79 
459-69 


458-233 
453-199 
458-138 
458-179 
459-72 

458-152 
458-133 
458-141 
458-125 


458-157 


Numero 
del Registro 
Generale 


154107 
154394 


154543 


152476, 


154554 


154524 


153613 
154343 
154158 
154284 
152097 
154172 
154151 
148389 
154172 


154181 


Data 
I del relascio 


raga 


16 


26 
12 


26 


15 


10 


26 


RRTtALRETETTIO N ZRIORRNO e ITICINT REMORE DTA 


DATA 


del deposito 


della 


domanda 


Sat rr e 


16 marzo 


3 giugno 


1916 


22 dicembro 1915 


3 marzo 


15 maggio 


13 id 


9 maggio 


12 id 


1916 


1915 


» 


TITOLARE 


Walker Wilfiam Louis, a Groton, Con- 
necticut (3. U. d'America) 


Westinghouse (Società Italiana, ) a Va- 
do Ligure (Genova) 


La stessa 


Altestali combpletiti. 


Western Electric Italiana, a Milano 


La stessa 


Attestati di prolungamento. 


Deutsche Tolephonwerke, G. m. b. H., 
a Ber:ino 


Rossslli Angiolo, a Livorno 


Sandrini, Gregorini & C., (Soeietà in 
accomandita semplice) (S. I. A. 
B. E. S), a Genova 


Steiger Eugen, a Zurigo (Svizzera) 


Tedeschi ing. V. & C. (Seeietà Ano- 
nima), a Torino 


Thofehrn Hermann Georges Christian, 
&: Pittsburg, Pa. (S. UÙ. d'America) 


Widegren Emil Henrik e Widegren 
Klas August, ad Alby (Svezia) 


iaia etietenantire iii erette 


TITOLO 


Innovazioni negli accumulatori. (Priorità dal 
17 marzo e 8 maggio 1915 - S. U. d'Ame- 
rica - Brevetti nu. 1152246 e 1152247) 


Apparecchio e processo per modificare le forme 
di onde complesse nei circuiti a corrente 
alternata 


Perfezionamenti rilitivi a reosta‘i elettrici 


Chathodes productrices d’électrons et leur pro- 
cédé de fabrication. (complemento della 
privativa del 17 febbraio 1915, vol. 443(108). 
{Priorità dal 26 dicembre 1915) 


Réssau téléphonique automatique. (Comple- 
mento della privativa del 18 settembre 
1914, vol. 438/53) 


Sélecteur pour installations tél6phoniques au- 
tomatiques. (Prolungamento della priva- 
tiva del 25 gennaio 1911, vol. 332/246) 


Armatura per cavi unipolari per correnti al- 
ternate. (Prolungamento della privativa 
del 6 luglio 1914, vol. 434138) 


Batteria elettrica portatile. (Prolungamento 
della privativa del 12 luglio 1915, volume 
448/212, rilasciata a Sandrini Alfredo) 


Commutatore elettrico automatico di luce cre- 
puscolare. (Prolungamento della privativa 
del 6 luglio 1915, vol. 448[173) 


Armatura per cavi unipolari a corrente alter- 
nata. (Prolungamento della privativa del 
15 luglio 1913, vol. 409/200) 


Perfezionamenti nelle batterie elettriche, (Pro- 
lunzamento della privativa del 0 maggio 
1415, vol. 4461109) 


Sistema di comando elettrico a distanza per ap- 
parecchi elettrici, specialmente tetegrafie * 
e simili. (Prolungamento dela privativa 
del 16 dicembre 1910, vol, 329] 207) 


TITULITA SRP TITBZIO CIT TIA AMELIA ST 


Durata 


(vi I e in 


6 


del Registro 
Attestati 


459-84 


459-727 


4159-98 


Numero 
del Registro 
Generale 


153225) 27 


154516) 26 


154596) 28 


151882] 8 


153095f 8 


154115/ 10 


154171] 8 


154408] 23 


154413] 30 


154231 


(13 


151066) 9 


154395, 22 


DATA 
del deposito 
della 
domanda 
0 maggio 1916 
0 marzo » 
2 giugno » 


7 maggio » 


7 id. » 
9 id i » 
37 ottobre 1915 
18 aprile 1916 
6 aprile 1916 
18 maggio 1916 
4 aprile » 


17 maggio » 


SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 
: PP A pirata I STRESA EI NIE TIA 
ATTESTATO 


Rò 


(dt (I siete at I 


TITOLARE 


X. Meccanica minuta e di precisione, 


strumenti scientifici e ptrnmenti 
musicali 


Attestali di privativa. 
Barbieri Angelo, a Milano 


Brockbank John, 2 Sydney (Au- 
stralia) 


Dell’Aggio Giovanni, a Spezia (Ge- 
nova) 


Fabrique des produits alimentaires 
Maggi, a Kempttal-Winterthur 
(Zurigo - Svizzera) 


Johusen Jonas Albert, a VFesenia 


Marshall Persons Charles, a Water- 
town Jefferson, New York 


.Mason James Henry, a Milano 


White Douglas George, a Jersey City, 
New York (S. U. d’America) 
Attestati di prolungamento. 

Submarine Signal Company, a Wa- 


terville, Maine ed a Boston, Mass. 
(S. U. d’America) 


XI. Armi e materiali da guerra, 
da caccia o da pesca. 


Attestati di privativa. 
Ansaldo Gio, & C. (Società Anonima 
Italiana) a Genova 


Beltrami Cesare, a Milano 


Bergomi Isacco,a Melegnano (Milano) 


(ACI mein 


CAI OR i 


TITOLO 


Istrumento musicale, detto piano-organo or- 
chestralo 


Procédé perfectionné et appareil pour le ro- 
dage des lentilles optiques et autres. 
(Priorità. dal 230 aprile 1915 - Australia) 


Colonna rientrante per la elevazione ed il 
rientramento di apparecchi ottici e lumi- 
nosì in genere 


Procédé et dispositif pour la séparation auto- 
matique d'objets en tenant compte d’un 
poids determiné. (Priorità dal 12 novem- 
bre 1915 - Svizzera - Brevetto n. 71937) 


Innovazioni nei meccanismi per la trasmis- 
sione. e trasformazione dei micromovi- 
menti. (Priorità dal 25 maggio 1916 - Nor- 
vegia) 


Purificatori di tono per macchine parlanti od 
altro 


Macchina da addizionare. (Priorità dal 31 ot- 
- 4gbre 1914 - Gran Bretagna - Brevetto 
n. 21832 del 1914) 


Dispositivo per determinare la posizione di 


una sorgente di suono rispetto ad una. 


nave o simile 


Nouvel appareil destinè à produire des vi- 
brations sonores dans l’eau. (Prolunga- 
mento della privativa del 16 giugno 1904, 
vo]. 190/41) 


Installazione « Ansaldo » di bocche da fuoco 
di grande calibro facilmente trasporta- 
bili 


Porta bombe a sgancio automatico localizzato 


Granata per abbattere i reticolati 


w 


ici 


w 


(07) 


(°-) 


(e>) 


(0) 


(3°) 


(e) 


Durata 


Numero 
del Registro 
Attestati 


459-45 


459-86 


459-78 


459-389 


459-27 


458-155 


459-931 


458-234 


458-162 


453-243 


458177 


1541424 


153619 


154553] 


154335 


154218 


154179 


151285 


153899 


153851 


154145 


153948 


154250 


- . Data 
del rilascio 


22 


27 


27 


20 


21 


20 


SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 15 


PREGIO NT NE DIRE RINNOVI NBA PIE À Sa Loi DUNST: STR 04 FTT PMT TZ OTT LIT 


DATA 
del deposito 
della 
domanda 


TITOLARE 


28 aprile 1916 | Bethlehem Steel Company, a South | Afft pour canons de navires submersibles ou 6 | 458-235 [153979] 15 
Bethlehem, Pennsylvania (S. U. di sous-marins 
America) : 
5 giugno » | Boniti Gerardo, a Vigevano (Pavia) Apparecchio per misurare, da un osservatorio, 3 | 459-99 [154597] 28 
i dati di puntamento, da comunicare ad 
osservatori lontani od a batterie, per met- 
terli in grado di individuare prontamente 
un obiettivo qualsiasi, anche aereo 
11 marzo » Caprini Luigi, a Genova] Mitragliatrice automatica per uso militare 1 | 458-205 [153168] 12 
ll id. > | Lo stesso Parasiluri sistema 1916] 1 | 458-206 {153169f 12 
29 id. » | Chiesa Franco, a Milano Bomba per fucile 1 | 459-12 [153609] 19 
20 maggio E» | Coppo Giuseppe, à Milano Dispositivo di puntamento e di sparo a di- 1 { 458-195 [151307] 10 
stanza per fucili 
18 marzo » | Cornazzani Felice, a Torino Sistema di lancio di bombe, o simili, da aero= 1 | 459-41 [153536] 29 
mobili, e dispositivo di lancio atto a rea- 
lizzarlo 
R3 id. » | Lo stesso Dispositivo di puntamento per lancio di bombe, 1 {| 459-42 f155692) 22 
o simili, da aeromobili 
30 id. >» $ De Paoli Angelo Alighieri, a Roma Movimento libero di puntamento per dirigere 1 | 458-143 [153368] 5 
._ le artiglierie a colpire velivoli,e altri ber- 
N iu dagli mobili 
29 maggio > | Di Chiara Carlo e Ottaviani Alessan- | Lancia bombe per uso di guerra 1 | 458-184 {154279] 9 
dro, a Roma : 
12 febbraio » De Mowbray Bellairs Alan, a Crist- | Perfectionnements dans canons de tranchée et 6} 458-184 fI52920} 8 
church, Wisbech (Gran Bretagna) autres engins analogues. (Priorità dal 24 
febbraio e 7 maggio 1915 - Gran Breta- 
gna - Brevetto inn. 3025 e 6885 del 1915) 
10 marzo » Fiumani Ettore, a Milano Nuovo metodo di ossidazione e verniciatura 8 | 458-173 {153147| 8 
per emanazione di qualsiasi metallo, spe- 
cie ferro, acciaio, inalterabile, economicis- 
simo nel prezzo, nel tempo e nella mano 
d’opera da impiegare 
10 id. » | Giampietro Emilio, a Roma Torretta corazzata scomponibile 3 | 458-181 [I54232| 9 
29 maggio > | Lo stesso Scudo per Ia difesa della testa 3 [4959-91 [154525 28 


30 id. » | Giletta Annibale, a Torino Sistema per compensare l’azione di rinculo 3 | 459-92 [154526] 28 
È sulle bocche da fuoco al momento dello ; 
sparo, mediante l’utilizzazione della vampa 


di sparo 


10 


; encore EI DIARI IATA 


DATA. 
del dsposito 
dells 

domanda 


%- cao ore 


8 giugno 1916 
6 maggio » 
33 id » 
6 gprile > 


25 gonnaio » 


| 9 giugno » 


23 maggio » 


19 id. » 
: 4 aprile » 
30 marzo » 

8 id. » 


31 maggio >» 


26 febbraio > 


25 aprile » 


“Il'aprile 1916 
ll id. » 


 SURPLEMENTO ALLA SSSSRTTA UFFICIALE: DEL REGNO: D'ITALIA 


TITOLARE 


Guiducci Igino, a Tivoli (Roma) 
Maggi Paolo, a Luino (Co 0) 
Lo stesso - 

Maggiora Demetrio, a Parigi 


Mills (The) equipment Company Li- 
mited, a Londr 


Piraino De Corradi Antonino, a Pa- 
lermo 


Ponahielli Guglielmo, Pavesi Giuseppe 
€ Li Gotti Giusoppe, a Roma 


Piutti Arnaldo e Bassanese Antonio, 
& Napoli 


Restucci Giuseppe, a Milano 
| 
Thoring August, a Stavanger (Nor- 


vegia) 

Tomatis Ettore, ad Oneglia (Porto 
Maurizio) 

Vianini Eligio, a Milano 

Vichers Limited, a Westminster (Lon= 
dra) i 


Lo stesso 


Attestati completivi. 


Bettica Alberto, a Torino 


Lo stesso 


TITOLO 


Accendimiccia automatico a distanza 


Freccia a camera incendiaria e dispositive per 
il suo lancio 


Bomba a molle con piastra inferiore, con o 
sanza camera impermeabile 


Perfezionamenti nei lancia bomlte 


Perfectionnements dans les cartouchières (Prio- 

rità dal 29 novembre 1915 - Gran Breta- 

gna - dalla richiedente e da Albert Ale- 
xander Lethern) 


Balestra metallica « Piraino » per il lancio a 
distanza, con gittata graduabile, delle bom- 
be a mano 


‘Cavalletto di sopporto per armi da fuoco e 


specialmente per fucili 


Composti nitrurati delle resine per la prepa- 
razione di polveri piriche e di materie pi- 
rotecniche 


Macchina per lanciare granate o proiettili 

Amo nuovo o perfezionato. ((Priorità dal 14 
aprile 1915 - Norvegia - brevetto n. 20214) 

Installazione per artiglierie antiaeree 

Bossolo di vetro per proiettili da cannone 


Perf:ctionnements dans les mines sous-marines 


Perfezionamenti nelle o relativi alle mine su- 
bacquee 


Sistema di tubi esplosivi per azioni guerresche. 


(Complemento della privativa del 0 otto- 


bre 1915, vol. 452]47) 


Sistema di tubi esplosivi per azioni guerre- 
sche. (Complemento della privativa del 20 
ottobre 1515, vol. 402147) 


ori 


find 


Numero 
del Registro 
Attestati 


459-5) 


458-124 


1 459-200 


458-161 


459-61 


458-165 
458-160 
459-34 
458-144 
459-2. 
459.54 


458-231 


458-237 


Numero 
del Registro 
Generale 


154437 


154111 


154358). 


153854 


152457 


154441 
154201 
154190 
153750 
153372 
153237 


154158 


153069 


154632; 


153869 


153870 


2A 


23 


21 


17 


Ì 
DATA | 
del deposito | 
delia 
domanda 
[ 
LI 


1 aprile 


5 giugno 


5 giugno » 


23 marzo » 


6 maggio > 


10 aprile » 


1 id. » 


1916 

1916 
5 id » 
3! maggio » 
31 id » 
5 giugno » 
15 febbraio 1916 


INI STONES III AI 


TITOLARE 


Botné Luigi, a Milaro 


Attestati di prolungamento. 


« Fiat » Pabbrica Italiana Automo= 
bili Torino, a Torino 


La ste 


Schneider & C., a Le Creusot, Saònc= 
et-Loire (Francia) 


Gli stessi 


Spica -Giovanni, a Roma 


XII, Chirurgia, ternpia, igience mezzi 
di protezione contro gli incendi 
ed altri infortuni. 


Attestati di privativa. 
Arntzen Bernard Edward, a Chicago, 
Illinois (S. U. d’America) 


Brown Cluff Fay, a Jowa (S. U. d’A- 
merica) 


D'Arrigo Salvatore e Antoci Andrea, 
a Milano 


Foroni Camillo, a Genova 


Hipwood George, a Boston, HMass, 
(S. U. d'America) 


Manifattura Italiana Apparecchi Mec- 
canoterapia Serafino Magistretti, 
a Milano 


SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA © 


RATORI RIITIZA AITINA RIINA RM 


TITOLO 


Innesco a fiamma invisibile per l'accensione, 
anche a distanza, di materie esplodeni, 
complemento della privativa del 10 feb- 
braio.19t6, vol. 455/36 


ppiede per mitraglia'rico, prolungamento 
det'a privativa del 23 novembre IYI1, vo- 
lume 354/134 


Mitragliatrice automatica sistema « Revelli », 
protusenzonto della privativa dell’ feb= 
raio 1999, vol. 280/148 


Projectile pour le tir contre Jez ballona et au- 
tres applications, prolungamento della pri- 
vativa del 4 geunalo ivl:, vol. 331/13 


Fusée percutante è armement par rotation, 
prolungameuto della privativa del 5 gen- 
naio 1911, vol. 331/31 


Fabbricaziona di nuove polveri senza fumo, 
fredde e stabili, con l'impiego di cotone, 
collodio, vitroglicerina 0 fenantrène (Pol- 
veri P. S. 1.) prolungamento della pri- 
vativa del 17 luglio 1913, vol. 409/233 


Di:position ce brancarl pour le transborde- 
ment ces blessés et des invalides 


Perfectionnements dans les dispositifs pour 
permettre aux aveugles de lire et pour 
d'autres usages analognes. (Priorità dal 6 
maggio 1915 - S. U. d’America) 


Segnalatore elettro-meccanico per incendio ed 
effrazioni 


Apparecchio applicato alle lampadine elettri- 
che in genere e tascabili in ispecie per 
l'esame dell’occhio 


Iunovazi nelle grucce 


Dispositivo parmettento di misurare l'ampiezza 
dei movimenti negli apparecchi di mecca- 
noterapia ° 


459-22 


459-19 


458-145 


458-121 


459-14 


453-214 


153670, 


154396 


154397 


154292 


154293 


154399 


152812 


154212 


153550 


154102 


153779 


153671 


23 


19 


21 


20 


19 


[di 


19 


18 


18°. . SUPRLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE. DEL ‘REGNO D'ITALIA 


DATA 


: del deposito tai : 8.) 8 
5 gela TITOLARE TITOLO CBA si 
| EEE 
domanda 38 3 


12 giugno 1916 | Migliorati Domenico, a Gallese (Roma) | Mani artificiali per mutilati 1 | 459-50 {154425 
21 aprile » | Pompel Henriette, a Ssint-Maurice, | Appareil destiné è souléver et à transporter 3 | 458-236 [154023 
Seine (Francia) les blessés et malades 
24 maggio » | Roneoni Giovanni Battista, a Milano Dispositivo di trazione nella cura dello frat- 458-228 |154360 
: ture, lussazioni 0 contratture degli arti in- 
feriori 
Attestati di prolungamento. 
1 maggio 1916 | Balségur Charles, a Lyon (Francia) Suspension à suspension élastique. (Prolunga- —  |l54209] 
mento della privativa del. 6 ottobre 1913, 
vol. 415/187) | 
à 
2 giugno » | Miccioni Raffaele, a Firenze Estintore per un primo soccorso in caso d’in- —  |154432 
i cendio. (Pro'ungamento della privativa del 
14 luglio 1915, vol. 448/239) 
7 id > | Steiger Eugen, a Zurigo (Svizzera) Avvisatore elettrico d’incendi. (Prolungamento —  |154412]- 
della privativa del 10 luglio 1915, volume 
448/205 
XIIL Costruzioni civili, stradali 
ed opere idrauliche. 
Attestati di privativa. 
6 giuzno 1916 | Agostinelli Augusto, a Roma Flussometro a chiusura automatica a pressione 458-250 |151403 
idraulica. 
24 maggio >» | Aiolfi Carlo, a Milano Perfezionamenti nei dispositivi di giunto senza 458-227 [154361 
mastice per lastre di finestre e di serra- j 
* menti in genere 
9 novembre 1915 | Erisman Fritz, a Lucerna (Svizzera) Sopporto accomodabile. (Priorità dal 13 aprile 459-32 |151479 
1915 - Svizzera) 
10 giugno 1916 | Frazzi Fraricesco, a Cremona Ancoraggi per tavolati di tetti 459-94 (15450 
18 maggio » | Hanneborg Odilon Baltazar Hannibal, | Machine à creuser des fossés et y poser des 458-130 |154141 
ii: Bd Haugrin en Urzkog (Norvegia) poteries de drainage 
20 id >» | Lee Charles Thomas a Londra Perfezionamenti alla o relativi alla costruzione 458-159 1154184 
di camere di sicurezza, casse forti, fabbri» 
cati armati, ecc. 
13 aprile Mazzola Carlo, a Venezia Cassone mobile auto-portatore per lavori idrau- 458-146 {153819] © 
lici ad aria compressa 
16 maggio >» Testa Luigi, a Roma Casa antisismica mobile 458-221 


SUPPLEMENTO: ALLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 190 


ELIA I PMRITIDI AM 1 I ETA TRITO Lo AAA fai ASI T UTO MEDIA RI KI DI IERI I GETZ SIOE CI 


ADE IAMPESESSIE > 0 7 ANDARMENE PIA Se 


atterrati 


DATA ; ATTESTATO 
del deposito 2 8 
della TITOLARE TITOLO s | cis (eis si 
a d , 
domanda 5 | ES3 [BS &E 
a) Za [2401 
| | =] =] td 
RA ir | Si PEPE VOLE TATE ed n r___nonn nt infcesionenai 
Attestati di prolungamento. 
5 maggio 1916 | Mailart & C. (Ditta), a Zurigo (Sviz- | Struttura per copertura di locali. (Importa= 8 — |154097] 10 
zera) zione brevetto n. 40928 - Svizzera - dal 
20 gennaio 1909). (Prolungamento della 
privativa del 29 dicembre 1910, volume 
350,153) 
31 marzo » | Mazza Arnaldo, a Pisa Pareti di tavelloni armati per costruzioni an- 5 — |l53150) 8 
tisismiche. (Prolungamento della privativa i 
dell’1 febbraio 1915, vol. 442/207) 
RA id >» | Tolini Andrea, Anna, Caterina, Emi- | Fiche de porte ou fenétre è cadre, en bois. 1 —  |l53554j 12 
lia, Giacinto, Luisa e Tolini Cle- (Prolungamento della privativa del ì8 ot- 
mentina nata Rossinelli, a Luino tobre 1910, vol. 324237) 
(Como) 
XIV. Materiali laterizi, cementi, calci 
cd altrì materiali da costruzione. 
Attestati di privativa. 
6 maggio 1916| Bellingham John, a Wellington (Nuo- | Perfezionamenti nelle lustre di cemento per 6 | 458-169 [154218] 7° 
va Zelanda) i costruzione e nelle relative forme 
8 id >» Goddard Freeman Joseph, a Londra Procédé de fabrication de ciment Portland. 6 | 459-832 |148905} 27 
(Priorità dal 3 giugno 1914 - Gran Bre- 
tagna - Brevetto n. 13542 del 1914) 
9 id » Keck Shaffer George, a Springfield, | Perfectionnements dans les chaux colorges et 61 458-210 [154224] 12 
Ohio (S. U. d'America) procédé de fabrication de ces chaux 
13 giugno » | Orazi Gregorio, a Roma Solaio ad elementi docorati 1 | 459-58 [!5'484/ 23 
Attestati di prolungamento. 
19 maggio 1916 | Ingami, Scalvini & C. (Società), a | Forme in ferro per la costruzione dei tubi 3 — 154244] 13 
Bari centrifughi in cemento ec cemento armato. 
(Prolungamento della privativa del 7 iu- 
glio 1913, vol. 40958) 
20 id >» Libero Ymilio, a Torino Trave in cemento armato, trasportabile, ese- 4 — |154344| 22 
! guita senza armatura provvisoria, (Pro= 
lungamento della privativa del 16 giugno 
1913, vol. 406/239) 
20 id » Pollino Oreste e Libero Emilio,a To? } Blocco in cemento per costruzione di muri. 4 — |l54345]) 22 
: rino (Prolungamento della privativa del 26 ot- 
tobre 1912, vol. 3841149) 
XV. Vetri e cerumiche, 
Atteslati di prolungamento. ’ 
29 maggio 1916 | Holophane Limited, a Londra Processo di fabbricazione di recipienti ed in» 9 — |154281 19 
' volueri di vetro pressato. (Prolungamento l 
n della privativa del 24 aprile 1911, volume ) 


339/40) 


SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DEL' SECSO1 D'ITALIA 


ATTESTATO 


DATA i 
del deposito 2 
dirai TI: CLARE TITOLO Ea loda! $ 
della Ca SERRE 
domanda ef |SBRGia 
b È LR 


RIOT AE RE ASINI ACCEPT Verri miei 


(Svezia) 


27 maggio 1916 | Pilkington Bros. Limited, a St. Helens, Perfectionnements aux fours pour étirer le 9° —_ 154277| 19 
Lancaster (Gran Bretagna) verre. (Prolungamento della privativa del 
13 dicembre 1910, vol. 329/144) 
XVI. Illuminazione, 
Attestati di privativa. 
13 maggio 1915 | Bandini Niccolò, a Firenze Apparecchio avente per iscopo l’aecensione e 1 | 458-135 [154153] 3 
i del lo spegnimento di lampade a gas automa- i ne 
ticamente 
“Il id, » Kingsbury (Thé) Electrograph. Com- | Perfectionnements aux enseignes lumineuses 6 |459-37 fln4z29) 21 
i pany, a San Francisco, Caìifo nia 
(S. U. d'America) 
82 febbraio =» | Me. Garry George, a Dublino (Gren | Spogni-fiamma applicabile ai tubi delle lam- | 1 |459-71 [ise781] 26 
A Bretagna) . pado 
Attestali di prolungamento. 
96 maggio 1916 | Allgemeine Elektricitis Geselischaft, | Lampada ad arco a filmma 1 _ 154366] 22 
i & Berlino î vi 
1 >» >» | Compagnie pour Ia fabricati n des | Volant pour compteur à gaz 1 _ 154077] 9 
i compteurs et matériel'd’utiues è 
gaz, a Parigi 
1 id >» |Lastossa Dispositif perfe:tioanò de compteurs 1 — fisso 10° 
XVII, Riscaldamento, ventilazione © 
apparecchi di raffreddamento, 
Attestati di privativa. 
.4 mazgo 19.6 | Bolla'Vincenzo e Manera Fnarico, a | Preparato par l’economia dei combustibili e I 458-207 [154101] IR 
Genova l'eliminazione del fumo i S 
8 giugno >» Boschotti Francesco, a Brescia Cappello speciale a radiatori per stufe a pe- 6 | 459-55 154463 23: 
. ‘ trolio, con lampade a becco ordinario, per 
il riscaldamento degli ambienti a mozzo 
dello sfruttamento del calore derivante 
dai gas prodotti dalla combustione prima 
della loro entrata nel camino, e con 
searico di detti gas all’esterno 
(40 maggi) » Di Finizio Salva*or:, a Na]oli Carbone art'ficia'e idrovege'ale 1 | 458-240 ‘154986/ 15 
17 id 5 | Euestròm Hugo Manritz, a Sulerti'je | Fornello da camp) fiezhevo'e 6° | 459-194 {154137]' 10 


‘ SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 2 


Prat Louis, a Parigi 


nique, avec ventilateur hors circuit. (Pro- 
lungamento della privativa del 13 gen- 
‘ naio 1910, vol, 500/164) 


i . ATTES 
para I pe 
dal deposito i , | a_|s a 
della XWITOLARXK j £*ITOLO i os | SEE CRA a$ 
e - 977 c tp fd ; 
domanda : | S ESS ESa|&E 
Q Za |Zuòl E 
® (>) 
Mo n3 n 
Marsa le > creo SEI SII SR ERRE, PERS ETRE PISO PROB IIRSA IO REI VSS AI RTORM IE RIO EI OEOE RETIODE: SE AIA: | PRESA 
15 maggio 1916 | Gonnelli Edmondo, a Torino Apparecchio di riscaldamento a vapore sataro, 6 | 458-198 [17433]/ 10 
regolabile e trasportabile 
14 giugno » Groom Vincent, a Londra sn joe la préparation de combustiblo ar- 6 | 4459-59 |[[54495I 23 
Ificio) i ° 
12 settembro » Horst Ludwig, ad Amburgo (Ger- | Macchina refrigerante. (Priorità dal 13 settem- 6 | 459-81 [1367481 27 
mania) bre 1912 - Germania) 
13 maggio » Jonides Alexander Constantine, junior, { Perfezionamenti negli apparecchi di riscalda- 61 458-164 [154191 7 
. a Londra mento con combustibili gassosi. (Importa= 
zione brevetto n. 15455 - Gran Bretagna = 
dal 2 luglio 1909) 
19 id. >» | Lee Charles Thomas, a Londra Perfezionamanti nei o in relazione coi venti- 1 | 458-154 [154178] 6 
latorì delle camere di sicurezza 
29 id. » Norsk Hydro-Elektrisk. Kvaelstofak- Î Perfectionnement dans les fours électriques è 6 | 459-63 [151422] 24 
tieselskab, a Cristiania are. (Priorità dal 3 giugno 1915 - Nor- 
vegia) 
19 id, » | Sulzer Frères (Société anonime), a | Installazione per l’incenerimento delle spaz- 15 | 458-224 [154341 14 
Winterthur (Zurigo = Svizzera) zature 
i) . 
25 id >» | Talmone Enrico, a Torino Convertitore del gas di benzina 3 | 459.75 [154517] 26 
15 dicembre .1915 f Von Porat Karl Hjalmar Wilhelm e | Foyer avec chambre de mélange pour com- 6 | 459-21 |:i5227]] 20 
; Motala Verkstads Nya Aktiebolag, bustibles pulvérulents 
il 1° a Stoccolma e la 2% a Mo- i 
tala Verksta (Svezia) 
Altestati completivi. 
3 febbraio 1916 | Ferrini Domenico, a Roma Apparecchio per rendere possibile la sostitu- —_ —  |I52611 8 
zione della lignite al carbone antracite per 
azionare motrici a gas povero ad aspira- 
zione diretta. (Complemento della priva- 
tiva del 25 novembre 1915, vol. 452/197) 
Attestati di prolungamento. 
20 maggio 1916 | Cortesi Cesare, Prassone Eugenio, } Apparecchio frigorifero, a ciclo chiuso, senza 12 —  |154183 8 
Erani Ernesto e Contin Angelo, a organi mobili. (Prolungamento della pri- 
Roma vativa del 6 marzo 1914, vol. 425/88) 
17 id » i Kose Carl, ad Hannover-Linden (Ger- | Dispositivo di scambio di calore influenzato 3 -— |l54133] 10 
mania) dall’esterno, mediante un liquido di raf- 
freddamento per la regolazione della tem- 
peratura di vapore  surriscaldato. (Pro- 
lungamento della privativa del 26 settem- 
bre 1914, vol. 438/192) 
15 id > Pidelaserra Brias Antonio e Pidala- | Procédé pour agglomérer le menu et la pous- 2 — |I54116} 10 
serra Brias Marianc, a Barcel- sière de charbon cokisé ou incokisable. 
lona (Prolungamento della privativa del 9 giu- 
gno 1914, vol. 432/59) 
18 marzo » Perfectionnements apportés an tirage méca- 8 — 153311 8 


DATA 
del .deposito 
della 
domanda 
er 
21 aprile 1016 
23 maggio » 
28 febbraio 1916 
16 maggio » 
17 giugno > 
1 maggio » 
20 febbraio >» 
12 maggio » 
19 febbraio >» 
23 maggio 1916 


26 febbraio 


3 maggio 


19 id 


SEA NT Se GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO Di ITALIA 


TITOLARE 


Sociét6 des Etablissements Farge, a 
Montreuil (Francia) 


Société générale des nitrures, a Pa- 
rigi: Ì 


XVIII. Mobilio e materiali per abita- 
zioni, negozi, uffici e locali pub- 
blici. 


Altestali di privativa. 


Barral Carlo, a Barcellona (Spagna) 


Benedetti Pompilio, a Roma 
Cesta Alfredo, a Genova 


Pugli Thomas e Clark Norman Wil- 
liam, il 1° a Brighton, Sussex; il 
R° a "Battorsen, Londra 


Raglio Martire, a Casalbuttano (Cre- 
mona) 


Rebora Riccardo, a Milano 


Scarzanella-Visentini Gino, a Milano 


Attestati di prolungamento. 


Arnavat Olivé Luis, a Barcellona 
(Spagna) 


D’Alberto Fratelli (Società), a Feltro 
(Belluno) 


a Milano 


De Ponti Umberto, 


Gadola Paola, a Milano 


TITOLO 


Chauffe-bains. (Prolungamento della privativa 
del 23 agosto 1913, vol. 412/213) 


Four électrique è rèsistance destin6 è la fa- 
brication de l'azoture d’aluminium. (Pro- 
lungamento della privativa del 20 dicem- 
bre 1910, vol. 330[12, rilasciata a SE 
Ottokar 


Système de décors applicables aux théàtres 
d’enfants pour produire des effets lumi. 
neux par réfraction 


Distributori di liquidi per spacci di bevande 
Apparecchio per cuocere e riscaldare vivande 


Nuovo 0 perfezionato congegno per annunzi, 
servente anche da giuocattolo 


Cucina economica a segatura 
Dispositivo di apertura per scatofe e simili 


Imbuto-fiitro pieghevole per autocarri ed au- 
tomobili 


Dispositif d’obturation pour empécher le rem- 
plissage des bouteilles. (Prolungamento 
della privativa del 24 aprile 1914, volume 
428;203) 


Predella sollevabile e sistema di sedile per 
banchi di scuola. (Prolungamento della 
privativa del 29 novembre 19!2, volume 
3871150) 


Bersaglio segnacolpi per esercitazioni di Jancio 
sportivo. (Prolungamento della privativa 
del 15 giugno 1915, vol. 4471248) 


Scatola per spazzolini da denti. (Prolunga- 
mento della privativa del 29 dicembre 
1911, vol. 358788) 


del Registro 
Attestati 


458-212 


458-127 


459-110 


458-166 


459-73 


458-140 


459-33 


ATTESTATO 


Numero 
Generale 


del Registro 


151024 


154205 


152870 


154125 
151653 


154210 


153073 
154168 
152857 
154199 


152881 


154088 


154202 


137 


130 


30 


210. 


I2 
21 


10 


20 


. DATA 

del deposito 
della 

domanda 


11 maggio 


2 marzo 
31 id. 


26 aprile 


6 maggio 


4 maggio 


6 giugno 


22 maggio 


7 aprile 


6 aprile 


1916 


1916 


— 1916 


SUPPLEMENTO ALLA 


CRE: 


TITOLARE 


Lassen Jens Jacob e Hjort Wilhelm 
Frederik, a Londra 


Moll & Réòhwer (Ditta), a Neumiinster 
(Holstein-Germania) 


Portaluppi Baldassare, a Milano 


Rizzoli Emanuele & C. (Ditta), & 
Parma 


Viard Antoine, Bron (Rodano -Francia) 


XIX. Filatura, tessitura e industrie 
complementari. 


Attestati di privativa. 


Heberlein & C. A. G., a Wattwil 
(san Gallo-Svizzera) 


Di Fa!co Rosaric, a Palermo 


Rasina Angelo, a Varese (Como) 


Saurer Adolph (Ditta), ad Arbon (Tur- 
govia-Svizzera) 


Schmid Frères (Ditta), a Basilea (Sviz= 
zera) 


Scott Robert Walter, a Boston, Mass. 
(S. U. d'America) 


Attestati di prolungamento. 


Marcotte Charles Marie, a Eparses par 
Giromagny, Belfert (Francia) 


GAZZETTA 


TITOLO 


Perfectionnements aux appareils débitant des 
quantités déterminées de liquides. (Pro- 
lungamento della privativa nel 29 ottobre 
1910, vol. 326/20) i 


Baignoire. (Prolungamento della privativa del 
26 giugno 1912, vel. 376/95) 


Innovazioni nelle ottomane. (Prolungamento 
della privativa del 21 febbraio 1914, vo- 
lume 4241126) 


Apparecchio per aprire scatole di conserve. 
(Prolungamento della privativa del 12 
maggio 1913, vol. 404123) 


Moyen de fixation d’anses et autres appendices 
aux récipients en métal. (Prolungamento 
della privativa del 16 giugno 1913, volu- 
me 406/241) 


Procédé pour communiquer aux tissus de coton 
des qualités nouvelles variées. (Priorità dal 
19 maggio 1915 - Germania. 


Nastro circolare 


Telaio a più navette comandate e rincorrentisi 
con moto simultaneo per la fabbricazione 
meccanica dei tessuti, sistema « Rasina » 


Système de suspension du chàssis dans les 
métiers è broder ayant des organes flexi- 
bles et au moins une béquille intermé- 
diaire pour le chàssis. (Priorità dal 28 giu= 
gno 1915 - Germania) 


Procédé pour fixrer des mordants de fer sur 
fibres texiles et produits en fibres textiles. 
(Priorità dal 25 gennaio 1916 - Germania) 


Dispositif pour la fabricstion, sur Ies machines 
à tricoter, de tricots è bords doubles et 
autres. (Priorità dal 13 dicembre 1915 - 
S, U. d'America) 


Perfectionnement apportè aux tubes de na- 
vettes des métiers è tisser è chargement 
automatique. (Prolungamento della priva- 
tiva del 26 dicembre 1910, vol. 330/103) 


Leni 
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(cs) 


UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 


Numero 
del Registro 


Attestati 


458-150 


459-74 


459-105: 


459=101 


459-23 


Numero 
del Registro 


Generale 


154058 


152903 29" 


153634 


154095 


154189 


153525 


154604 


154510] 23° 


153769) 20 


153852) 20 


“ DATA 


dal deposito : La 
a TITOLARE EITOLO FRA 
della Sa 
eomsnéa SES 
H VA] 

î | ù 


lean 


20 maggio 1916) Marx I. I. (Ditta,, a Lambrecht (Ba- | Procédé et dispositif pour l’ensimage des fibres 9 —_ 
Vierà » Germanio) textil»s. (Prolungamento della privativa 
del 18 ottobre 1910, vol. 32 1]225) 
15 id. » | Robatel (T.),J. Buffaud & Cie, a Lio- | Machine è traiter, chimiquement, toutes éspè- 9 —_ 
so ne (Francia) ces de textiles sur bobines. (Prolunga- 
i mento della privativa del 3 dicembre 1410, 
vol. 328/235) 
7 giusma » Teufel Wilhelm Julius, a Stutegart { Processo per la fabbricazione di nastri elastici 1 _ 
(Germania) per fasciature e simili scopi, con fili d'or- 
dito alternativamente ritorti, a sinistra e 
a destra. (Importazione del brevetto nu- 
mero 183417 - Germania - dal 27 ottobre 
19)4 - Prolungamentn della privativa del 
i 29 dicembre 1908, vol. 279712) 
XX. Vestiurio, oggetti d’uso poi sona) 
e industrie relatire, 
Altestati di privativa. 
6 novembre 1915 SR a Bassano (Vi- { Portasigarette-bocchini di renna d’oca 1 | 459-103 
. cenza 
2 giugno 19161 Dalla Venezia Gervasio, a Padova Bastone alpino 3 | 459-106 
28 id. » Fiteh Allen Homer, a Dalton, Mass. | Pipe 1 | 459-107 
(S. U. d’America) 
27 maggio » | Fontana Fravklin, a Prato (Firenze) f Nuovo tessuto per solette di calzature e modo 1 | 458-225 
di fabbricarlo 
7 id > | Ondelli Giulio, a Milano Sistema di calza a picle staccato 3 | 458-176 
30 novembre 1915 | Phillips Walter William, a Londra Perfectionnements aux tampon3 ou garnitures 6 | 458-171 
: en caoutchone pour les semelles et talons 
des chaussures. (Priorità dal 5 dicembre 
1914, 17 febbraio e 15 marzo 1915 - Gran 
Bretagna - Brevetti nn. 23610 del 1914, 
2569 e 4064 del 1015) 
16 maggio 1916 | Pletschor Otto, ad Albisrieden (Zuri- | Rasoio di sicurezza 6 | 458-217 
go - Svizzera) 
23 id >» Riceio Riccardo, a Napoli Sistema Riccio per la rapida sostituzione della I | 458-170 
suola e del tacco nelle calzature 
‘30 ja » Tavalazzi Vincenzo, a Genova Porta-anello per chiavi fissabile in qualunque 1 | 459-28 


parie della cintura dei pantaluni o sotto 
le ascelie del corpetto 


ATTESTATO 


a 
2343 
CRISI Si 
ES992 ST 
SERIA 
Zaò d 

0] ui 

i 


154185) $ 


154330] 22 


15441]| 30 


151556] 30 


154382) 30 


154622) 30 


154357) 14 


15425] 8 


151744] 8 


154237] | 7 


154290! 20 


DATA 
del deposito “i b ; 
dela | TITOLARE LITOLO a | es [adsl 3 
È | #93 (FPSlda 
domanda 1 3 See ESA AR 
| I | Ay% lAgòi è. 
Ì n he] n. 


Mécanisme À l'usage des machines è lisser les 6 459-17 |t54011] 19 
semelles ou autres machines de cordonne- 
rie, permettant do transformer un mou- 
vement circulaire en un Inouvement, vi- 
bratoire 


13 aprile 1916 | United Shoe Machinery Company 
d’Italia, a Milano 


Perfectionnements aux machines adaptées è G 458-220 {154332} 13 
insérer des atteches formées par elles au 
fur et à mesure qu'elles en ont besoin 


16 maggio » La stessa 


24 id » La stessa Machino è monter Ia chaussure sur la forme 6 450 67 {154514} 24 


Altestati completivi. 


Scarpa a suola articolata. (Complemento della _ — |l53930} 8 


1 maggio 1916 | Fasolato Angelo e Rossi Ubaldo, a 
privativa del 24 gennaio 19:6, vol. 454/125) 


Firenze 


Attestati di prolungamento. 


12 agosto 1915| Delcroix Arthur, a Bruxelles Porte-plume avec dispositif de protcetion paur 1 —  |I50300] 19° 
la piume. (Proluagamento della privativa 
del ì5 giugno 1914, vol. 432/181) 
7 giugno 1916 | Holste August, a Bielefeld (Vestfalia | perfactionnements aux chemises et vétements | 1 — [154409] 23. 
Germania) analogues. (Prelungamento della privativa 
del 2 gennaio 1912, vol. 358/183) 
13 maggio » | Société francaise du cuirarmé, a Pa- | Semetles et bons-bouts en cautehono, cuir ct | 1 — |l54320] 22 
rigi acier combinés pour chaussures. (Prolun- 4 
gamento della privativa dell'l luglio 1912, 
vol. 408/144) 
21 aprile » | Vinson Louis & C., a Saint-Etienne | Ruban baleiné pour Io garnissage des jupes. 12 — {154025} 9 
(Francia) (Prolungamento della privativa del 20 giu- 
guo 1913, vol. 407/136) 
29 giugno 1915] Waldes & Co. (Ditta), a Dresda (Ger- | Bouton è pression, (Prolungamento della pri- 3 — {149505} 20 
mania) vativa del 25 novembro 19i2, vol 387/34, 
rilasciato a Linde Einil) 
XXI. Pelli e cuoi. 
Attestati di prolungamento. 
20 maggio 1916 | Grisser Louis (Ditta), a Zwickau (Sas- | Procédé de conservation du cuir pour gants. | 7 — [154349] 22° 


sonia-Germania) (Importazione brevetto n. 218315 - Ger- t 
mania - dal 18 settembre 1908). (Prolun-* 
gamento della privativa del 5 gennaio 1911, 


vol, 331/21) 


XXI. Industria della carta. 


Altestati di privativa. 


GI 


4 aprile 1916 | Allegri, Codognato & Ghigi (Ditta), a { Folerini con pubblicità per oggetti 


459-104 [153506] 30 
Mestre (Venezia) su È 


Varcr: 


î 
ì 
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Ma <il 3 ha risi 


IRLTOCLOR 


SEO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 


ROMS TASA Pa So 


DATA 
fel deposito Ne 
‘della | TITOLARE" 
comanda 
. fini ip 
‘5 giugno 1916 | Ioris Giovanni Battista, a Roma 
Attestati di prolungamento. 
3 febbraio » Lamort Ernest e. Lamort Marcel, a 
ì | Vitry-le-Francois, Marne (Francia) 
XXIII, Industrie ed arti grafiche. 
Attestati di privativa. 
28 aprile 1916 Bullis Henry Charles, a Redwood Falls 
È (S. U. d'America) 
28 id. >» | Lo stesso È 
2? marzo 1915 | Clay Vernon, s a Manchester, Lancha- 
ster (Gran Bretagna) ! 
17 giugno 1916 | Fracassini Tommaso, a Firenze 
6 maggio » {| Ludlow (The) Company, a Cleveland, 
‘ Ohio (S. U. d’America) 
24 id. » Ori Napoleone, a Firenze 
24 id > | Pinesehi Lamberto, Pineschi Azeglio 
e Santoni Dante, a Roma . 
24 id > | Gli stessi 
25 id. » Van Deventer Christopher, a Chicago, 
AMOS (S. U. d'America) 
i Attestati di prolungamento. 
27 maggio 1916 | Mergenthaler Linotype (C.°, a New 


York (S. U. d’America) 


Ego att 


TITOLO 


Busta economica da lettere per lo scambio 
‘della corrispondenza fra gli ufficiali delle 
grandi Amministrazioni dello Stato, del- 
l'industria, del commercio e fra i privati 


Nouveau dispositif de table de fabrication pour 
‘machines à papier, avec épurateurs soli- 
daires, participant au mouvement de 
braniemeni et au déplacement vertical de 
la dite table. (Prolungamento della priva» 
tiva del 28 aprile 1913, vol. 402180) 


Procédé de production de films magnétiques 
sur lesquels sont enregistrés des sons, ces 
films devant étre utilisés dans les ciné- 

‘ matographes parlants 


Appareila à vues parlantes 


Procéd6 de fabrication de toile è calquer. 
(Priorità del 18 maggio 1914 - Gran Bre- 
tagna - Brevetto n, 12184 del 1914) 


Nuova pasta poligrafica 


Maehine typographique perfectionnée, son mode : 


de fonctionnement et le produit obtenu 
sur cette machine 


Pomice artificiale per la pulitura delle ia 
litografiche 


Metodo per la presa e proiezione di immagini 


colorate con due filtri ciascuno di due co- 


lori 


Adattamento delle macchine di presa e proio- 
zione attuali per ottenere le cinematografie 
a colori 


Dispositif pour décharger de l'électricité -sta- 
tique d'un film d'images mobile ou d’objets 
sualoruce. (Priorità dal 17 maggio 1915 - 
S. U. d'America - Brevetto n. 1162419) 


Machine Linotype. (Importazione del brevetto 
816849 - Stati Uniti d’America - dal 3 
3pri ile 1916). (Prolungamento della priva- 
tiva del 3) dicembre 1910, vol. 3301170, ri- 
lasciata a Dodge Philip Tell) 


ATTESTATO 


Numero 
del Registro 
Attestati 
Numero 
del Registro 
Generale 


458-230 [154388] 


Pri “are nr iaia spo eno sei SLILI UEFA IRE EIIPOLIAA I RITI it] 


Data 
È | del rilascio 


Mi. 


-— |iseessl 21 


459-4 [155977 


459-5  |153978 


| 458-191 147956 


459-109 [154651 
458-122 ai 
450.90 Ud, 
458-218 [154254 
458-219 l154055 


459-10 {154265 


— ‘154276 


17. 


17° 


20. 


18° 
17 i 


DATA 
del deposito 
della 
domanda 
cet SI] 
27 maggio 1916 
20 marzo » 
19 maggio 
26 aprile 1916 
17 maggio » 
20 id >» 
18 id, 
13 id. > 
4 id. » 
17 id. > 
16 id. 
3 id. 


TITOLARE 


Printing (The) Machinery Co. Ltd., a 
Londra 


Sironi Silvio, a Milano 


Ulisse Pierre, a Marseille (Francia) 


XXIV, Industrie chimiche diverse. 


Attestati di privativa. 
Barboet (E.) & Fils & C.ie, a Parigi 


La stessa 


Currie Allister John, a Toronto (On- 
tario-Canadà) 


Macpherson Robert e Ileys William 
Edwin, il 1° a Brondesbury Bron- 
desbury, Middlesex; il 2° a Bushey, 
Hertford (Gran Bretagna) 


Mazzini Eligio e Carnevali Federico, 
a Torino 


Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofak- 
tieselskab, a Cristiania 


La stessa 


* 


Pensabene-Vanni Giuseppe, a Palermo 


Perani Benedetto, a Bergamo 


TITOLO 


Apparel! è ébarber les planches stéréotypes 
courbes. (Prolungamento sdella privativa 
del 14 gennaio 1911, vol. 331/211) 


Nuovo dispositivo, che serve a riprodurre la 
forma dei corpi a mezzo delia fotografia, 
dei profili. (Prolungamento della privativa 
del 17 settembre i910, vol. 322/9, rila= 
sciata a Storti Vittorio, trasferita & Lura- 
schi Enrico e da questi alla Società Foto- 
plastica Italiana) 


Perfectionnements aux moyens et dispositifs 
permettant de réaliser la cinématogra- 
phie en couleurs naturelles. (Prolunga- 
mento della privativa del 30 giugno 1913, 
vol. 403/130) 


Procédé et appareil pour la production conti- 
nue d’éther. (Priorità dal 5 maggio e 7 
ottobre 1915 - Francia) 


Appareil è débenzoler les huiles lourdes avee 
rectification immédiate des benzoles ex- 
traits. (Importazione del brevetto n. 473082 
- Francia - dal 5 settembre 1913) 


Perfezionamenti néi metodi per fissare l'azoto 


Perfezionamenti nella fabbricazione di pro- 
dotti detersivi ed emulsivi. (Priorità dal- 
1’8 giugno 1915 - Gran Bretagna) 


Apparecchio elettrolizzatore « Mazzini-Carne- 
vali» 


Perfectionnement aux récipients ù l'usage chi- 
mique. (Priorità dal 12 maggio 1915 = Nor- 
Vegla) 


Procédé pour convertir des gaz nitreux en 
acide nitrique concentré. (Priorità dal 22 
maggio 1915 - Norvegia) 


Utilizzazione del carbonato di calce per la 
fabbricazione del citrato 


Processo chimico industriale per l’estrazione 
della sostanza gommosa contenuta nei 
semi di carubba 


de 


(31i 


| BUPPLEMENTO ALLA GAZZ&ITA UFFICALE DEI REGNO, D'ITALIA 


Numero 
del Registro 
Attestati 


4502-15 


458-128 


458-158 


468-208 


458-196 


459-8 


459-26 


459-9 


458-147 


27 


21 


:19 


12 


10 


17 


17 


17 


DATA 


PIRATE GRITTI a WOEZ CNINIIZIZORTIO 


del deposito 
della 
domanda 
litio 
10 aprile 1916 
‘ 8 marzo 1916 
6 giugno 1916 
6 id » 
7 id. » 
17 maggio » 
17 id. » 
13 id. » 
27 marzo » 
_19 maggio >» 
20 id » 


SUPPLEMENTO ALLA 


LEZIONI 


Syndicate Limited, a Londra 


Attestati completivi. 


Fabris Ugo e Santi Luigi, a Milano 


Attestati di prolungamento 


Bakelito G. m. b. H., a Berlino 


Lo stesso 


Benkér Ernst, a Niirnberg (Baviera - 
Germania) 


Claesson Conrad, a Berlino 


Lo stesso 


Elsiissische Emulsionwerke G. m. b. H., 
a Strassburg (Germania) 


Fabrique de produits chimiques de 
Téentelewa (Sociétè de la), a Pie- 
trogrado 


Hausser Friederich, a Niirnberg (Ba- 
viora - Germania) 


Kreuznaeher Maschinenfabrik Filter 
& Asbestwerke Theo Scitz, a 
Kreuznach (Prussia Renana - 
Germania) 


COSIZIRZIAZA C(PERNEEZANZIO 


TITOLO 


Processo perfezionato per lo fabbricazione di 
solfato, solfito e ossido di piombo diretta- 
mente dal minerale di solfuro di piombo, 
o da altro forme di -solfuro di piombo 


Metodo di estrazione della caffeina utilizzando 
i prodotti di condensazione derivanti dalla 
torrefazione del caffè, (Complemento della 
privativa del 5 luglio 1915, vol. 448/162) 


Procédé d’imprégnation du bois et d’autres 
matières fibreuses ou cellulaires et pro- 
dut en résultant, (Prolungamento della 
privativa del 6 luglio 1909, vol 289/26) 


Produit insoluble résultant de la condensation 
des phenols et de la formaldéhyde. (Pro- 
lungamento della privativa del 7. luglio 
1809, vol. 289/32) 


Dispositif pour la production éIectrolytique et 
la captation de gaz hydrogène et oxygène. 
(Prolungamento della privativa del 19 set- 
tembre 1913, vol. 414/185) 


Processo per la produzione di polveri piriche 
senza fumo. (Prolungamento della priva- 
tiva del 30 maggio 1911, vol. 341/226) 


Processo per il confezionamento di capsule 
esplosive per iscopi minerari e militari. 
(Prolungamento della privativa del 25 giu- 
gno 1913, vol. 408/3) 


Procédé pour rendre miscible avec l’eau l’as- 
phalte et le soufre, cu des mélanges 
d’asphalte avec du brai, du goudron, de 
la resine, du pétrole, des corps gras, des 
huiles et des substances analogues. (Pro- 
lungamento della privativa del 15 giugno 
1915, vol. 207/222) 


Appareil catalysateur perfectionné pour fa- 
»briquer l’anbydride sulfurique. (Prolunga- 
mento della privativa del 3 giugno 1910, 
vol. 314/86) 


Processo per produrre ossido di azoto, da una 
miscela compressa di azoto e di ossigeno, 
mediante combustioni esplosive, (Prolun- 
gamento della privativa del 16 dicembre 
1910, vol. 329/203) 


Filtre pour bière, vins, mouts, cidre, liqueurs, 
ean-de-vie, ainsi que pour eau, parfums, 
gras, buitcs, sirop, mie), solutions de suere, 
laquos, veris, so!utions tannants, ete, (Pro- 
luugamento della privativa del 6 aprile 
1912, vel. 166/261) 
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ae 


459-35 
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153774] 21 


153122] 8° 


154404 
154405 
154410} 23. 


154134] 10 


154135] 12 


154072] 9. 


153330} 21 


54195) 8 


154186} 20 


DATA 


‘del deposito } Li 
della TITOLARE TITOLO Q4f 
[e] 
demanda sé d 
} 3° 
ki 
nce 2. di ii 
Macpherson Robert e Heys William - 
23 maggio 1916 Rawin, a Manchester (Gran Bre- | porfectionnoments apportés & la fabrieation | 6| — [154194 12 
gna) du savon. (Prolungamento della privativa 


del 22 dicembre 1910, vol. 330/48) 


Serpek Ottokar, a Parigi 


23 id » Procédé de fabrication d’ammoniague au moyen 9 —  |154203| ‘13 
d’azoture d’aluminium. (Prolungamento 
della privativa del 24 dicembre 1910, vo- 
lume 330/84) 


R3 id >» | Socièté genéralo des nitrure, aParigi | Procédò de fabrication d'alumine pure è l’aide 9 — |154204) 13 
: de nitrure d’aluminium. (Prolungamento 
della privativa del 22 dicembre 1910, vo- 
lume 330/52, rilasciata a Serpek Ottokar) 


23 id. > | La stessa Procédé pour la fabrication de l’azoture d’a- 9 —  |i54208) 13 
luminium. (Prolungamento della privativa 
del 23 dicembre 1910, vol. 330/61, rilasciata 
a Serpek Ottokar) 


10 id »’| Société pour l’Industrie Chimique è | Dispositif pour fabriquer du chiore et un mé- 9 — |l154163} 12 
l Bàle, a Basilea (Svizzera) tal alcalin par l’électrolyse d'un chlorure 
alcalin fondu. (Prolungamento della pri- 
vatlva del 20 gennaio 1911, vol. 332/127)1 


XXV. Industrie diverse e miscel- 


ea, 
Attestati di privativa. 
R0 marzo 1916 | American Machine & Foundry C.°, a { Perfozionamenti ai meccanismi d’alimentazione 6 | 458-178 [154232] 8 
New York ° per macchina da sigarette 


Attestati di prolungamento. 


15 maggio 1916 | Tissue Grant Wilbert e Di PattFAn- | Perfezionamenti nei barili schiacciabili o ri- | 9 —  |154234] 13 
: gelo Nicola, a, Morgantown (S. U. piegabili. (Prolungamento della privativa 
d’America) del 30 dicembre 1915, vol. 453[203) 


Riassunto degli attestati rilasciati nel mese di giugno 1916 


A A 
nazionali stranieri ‘ Totale 
originari ...c600000000000 129 67 1986 
Attestati di privativa con rivendicazione di priorità , . ] 40 1 
d’importazione “.,.....,:-... — . 3 3 
| originari #. 666000 0 00 0 0010 9 — ® 
‘Attestati completivi . ( con rivendicazione di priorità .. —_ 4 1 
d'importazione ......e00000 — —_ -_ 
Attestati di riduzione 006.0666600 00 0 0000000000 — _ _ 
Attestati di prolungamento . 666060600 0060000000 28 82 nd0 
SERA ARIAS TNT mr 
Totale. .... 167 193 360 
1 _——r——r—____mò 


Roma, 1916. ’ Ab direttore: VENEZIAN, 


30. SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 


MINISTERO. DI AGRICOLTURA. 


‘Uttcio della proprietà intellettuale 


Trasferimenti di prinativa industriale 


| N. 6091 trascritto il 5 maggio 1916, 

Trasferimento totale da Servettaz Giovanni, Carolina e Delia e 
‘ Servettaz Sofia, usùfruttuaria, a Savona, alla ditta Gio. Servettaz, a 
* Savona, della privativa industriale n. 109135 reg. gen.; vol. 328, 
n. 191 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1910, perl' invenzione 
‘dal titolo: 
. « Perfezionamenti negli apparecchi di manovra di scambi ferro- 
‘ viari». 

(Atto di cessione del 26. aprile 1916, sottoscritto dalle parti da- 
| Vantf È al notaio Pertusio Ottavio a Savona, registrato il 27 aprile 
-1916 All’uftei) demaniale di Savona, n. 1449, vol. 88, atti privati). 


N. 6092 trascritto il 5 maggio 1916. 

Trasferimento totale da Servettaz Giovanni, Carolina e Delia 6 
Servettaz Sofia, ‘usufruttuaria, a Savona, alla ditta Gio. Servettaz, a 
Savona, dèlla privativa industrialé n. 109726 reg. gen.; vol. 329, 

n. 126 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 19/0, per l'invenzione 
dal titolo : 

< PACIGipnament negli apparecchi di manovra di scambi ferro- 
viari». 


(Atto di SR del 26 aprile 1916, sottoscritto dalle parti da- |. 


davanti al notaio Pertusio Ottavio, a Savona, registrato il 27 aprile 
tolo, ‘fll’ufficio demaniale di Savona, n. 1449, vol: 88, atti privati). 


» 


N.,6094 trascritto il 20 maggio 1016. 

Trasferimento totale dalla ditta Kramer Governor C., a Detroit, 
Michigan (Stati Uniti: d'Amèrica), alla Kramer ‘Governor Company, 
a Detrott, Michigan (Stati Uniti d’America), della privativa indu- 
‘8triale n, ‘145195 reg. gen.; n. 151, vol. 447 reg. ‘att., con decor- 
‘renza dal 30: settembre 1914, per l’invenzione dal titolo: 

< Innovazioni nei regolatori dolle motrici ». 

‘ (Att di Gessioné “del 18° gennàio ;1916 sottoscritto davanti al 
notalo”James P; Barry a Detroit, Michigan (Stati Uniti d'America), 
rogistrato il 18 maggio 1916 all’ufficio demaniale di Milano, n. 20694, 
vol, ‘2421; atti privati). 


N. 8095 trascritto il 27 maggio 1916. 

Trisferimentòo totale da Monti Giovani, a Milano, alla Società 
anonima per l'industria del riscaldamento, a Milano, della priva- 
tiva industriale n. 129008 ròg. gen.; n. 74, vol 395 reg. att., con 
decorrenza dol 31 dicombre 1912, per l'invenzione dal titolo : 

< Nuovo sistema di riscaldamento a gas per torni e stufe in ge» 
nero''3; 

Copia. della sentanza di concordato di fallimento emessa il 16 
sstterfbro 1915 dal R. tribunale civile o penale- di Milano, se- 
zione II). 


N. 6096 trascritto il 27 maggiio 1915. 

Trasterimento totale da Monti Marco, a Milano, alla Società ano- 
nima per l’industria' el riscaldamento, a Milano, della privativa 
industrialB*h. 93,861 reg. gen., n. 104, vol, 273 reg. alt., con de- 
correiza dal 31 marzo 1908 per l'invenzione dal titolo : 

«< Apparecchio, < Monti » per riscaldamento di acqua per ba- 
gno è 


(Copia della sentenza di concordato di fallimento emessa il 16 
settembre 1915 dal R. tribunale civile e penale di Milano, sezione II). 


N. 6097 trascritto il 27 maggio 1916. 

Trasferimento totale dall'Oficina Monti Marco, a Milano alla So- 
cietà anonima per l'industria del riscaldamento, è Milano, della 
privativa industriale n. 134,970 \Feg. gen. n. 93, vol. 411 reg. atte- 
stati, con decberehza dal. 30 giugno 1913, ‘der l’'inyenzione dal ti- 
tolo: 

« Distributore d’acqua riscaldata a gas sistema « Monti » ». 

(Capia della sentenza di concordato di fallimento emessa il 16 
settembre 1915 dal R. tribunale civile e ponale di Milano, sezione II). 


N. 6098 trascritto il 27 maggio 1916. 
Trasferimento totale da Monti Giovanni, a Milano, alla Società 


‘ Anonima per l'Industria del Riscaldamento, & Milano, della priva- 


tiva” industriale n. 10868 reg. gen., n. 189, vol. 299 reg. att., con de-' 


* correnza dal 31 marzo 1909, per l’invenzione dal titolo: 


« ‘Apparecchio a gas Monti per riscaldamento d’acqua per usi 


| diversi ». 


(Copia della sentenza di concordato di fallimento emessa il 16 set= 
tembre 1915 dal R. tribunale civile e penale di Milano, sez. II). 


N. 6099 trascritto il 27 maggio 1916. 

* Trasferimento totale da Officina Monti Marco, a Milano, alla Società 
Anonima per l'industria del Riscaldamento, a Milano, ‘della priva- 
tiva industriale n. 134971 reg. gen.; vol. 4ll,n. 94 reg. att., con de- 
correnza dal 30 giugno 1913, per l’invenzione dal titolo : : 

<« Nuovo sistema di riscaldamento a gas per cucine e caldaie in 
genere >, 

“(Copia della sentenza di concordato’di fallimento emessa il 16 sct- 
tembre 1915 dal R. tribunale civile e'‘penale di Milano, sez. Il). 


N. 6109 trascritto il 27 maggio 1916, 

Trasferimento totale da Officina Monti Marco, -a Milano, alla So- 
cietà anonima per l'industria del riscaldamento, a Milano, della 
privativa industriale n. 142780 Reg. gen., vol, 432 n., 104 rog. att., 
con decorrenza dal 30 giugno 1914, per l'invenzione dal titolo: 


« Caldaia con riscaldamento a gas, per produzione: di vapore o | 


di acqua calda >». 
(Copia della sentenza di concordato di fallimento ‘emessa il 16 set. 
tembre 1915 dal R. tribunale civile e penale di Milano, sez. II). 


N. 6101 trascritto il 6 giugno 19:6. ‘ 

Trasferimento totale da Betulander Gotthilf  Ansgarius, a vider- 
torns Villastod (svezia), alla Tho Relay Automatic Telephone Com- 
pany Limited, a Londra, della privativa industriale n. 139412 
reg. gen., vol. 434, n, 173 reg. att,, con’ decorrenza dal 31 ‘di- 
cembre 1913, per l’invanzione dal titolo: 

« Systéme de connexion pour bureaux té16phonigues. automati. 
ques ou semi-automatiques ». 

(Atto di cessione sottoscritto il 18 aprile 1916 dal cedonte da- 
vanti al notaio Otto L. Fiirstenberg, a Stoccolma, registrato il 2 
giugno 19/6 all'ufficio demaniale di Torino, n. 17771, vol. 394, atti 
privati). 
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N. 6102 traseritio il 6 giugno 1910. 

Trasferimento totale da Betulander ‘Gotthilf Ansgarius, a Séder- 
torns Villastad (Svezia), alla The Relay Autoinatic Telephone Com- 
pany Limited, a Londra, della privativa industriale n. 142502 regi. 
stro gen.; vol. 446 n. 61 reg. att. con decorrenza dal 30 giugno 
1914 per l’invenzione dal titolo: 

« Système de ligne pour installation tèl6phoniques automatiques 
ou semi-automatiques » 

(Atto di cessione sottoscritto il 18 aprile 1916 dal cedente, davanti 
al notaio Otto L. Fiirstenberg, a Stoccolma, registrato il 2 giugno 
1916 all'ufficio demaniale di Torino n. 17771, vol. 394, atti privati). 


N. 6103 trascritto il 19 giugno 1916. 

Trasferimento totale da Stroud Arthur Eduard e Soar Harold 
Frederick, a Long Eatou, Nottingham (Gran Bretagna), alla Società 
Strouds Tape Machines Limited, a Long Eaton Nottingham (Gran 
Bretagna), della» privativa industriale n. 142603, reg. gon.; vol. 432, 
n. 19 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1914 per l’invenzione 
dal titolo: 

« Perfectionnements aux métiers verticaux ». 

(Atto di cessione del 26 maggio 1916 sottoscritto dalle parti da- 
vanti al notaio Douglas Mc Graith, a Nottingham (Gran Bretagna), 
registrato il 16 giugno 1916 all'ufficio demaniale di Roma, n. 32137, 
vol. 297, atti privati). 


N. 6104 trascritto il 20 giugno 1916. 

Trasferimento totale da Waterbury John Isaac, a Morristown, 
Stato di New Jersey (Stati Uniti d’America), alla, The Accounting 
and Tabulating Corporation Limited, a Montreal (Canadà), della 
privativa industriale n. 117211 reg. gen., vol. 354, n. 174 reg. att., 
con decorrenza dàl 30 giugno 1911, per l'invenzione dal titolo : 

« Perforatrice per schede di censimunto e simili ». 

(Atto di cessione del 4 marzo 1915 sottoscritto dalle parti davanti 
al notaio Harold D. Penney, a New York, registrato il 16 giugno 
1916 all'ufficio demaniale di Roma, n. 32135, vol. 297, atti privati). 


N. 6105 trascritto il 20 giugno 1916. 

Trasferimento totale da Waterbury John Isaac, a Morristown, 
Stato di New Jersey (Stati Uniti d'America), alla The Accounting 
and Tabulating ‘Corporation Limited, a Montreal (Canadà) della pri- 
vativa industriale n. 117112 reg. gen., vol. 334, n. 175 reg. att., con 
decorrenza dal 30 giugno 1911, per l’invenzione dal titolo : 

« Perforatrice. per schede di censimento e simili ». 

(Atto di cessione del 4 marzo 1915, sottoscritto dallo parti da- 
vanti al'notaio Harold D. Penney, a New York, registrato il 16 
giugno 1916 all'ufficio’ ‘demaniale di Roma, n. 32135, vol. 297, atti 
privati). 


- N. 6106 trascritto il £0 giugno 1916. 

Trasferimento totale da Waterbury John Isaac, a Morristown 
Stato di New Yorsey (Stati Uniti d'America), alla The Accounting 
and Tabulating Corperation, a Montreal (Canadà) della privativa 
industriale n. 126518 reg. gen., vol. 390, n. 226 reg. att., con de- 
correnza dal 30 settembre 1612, per l’invenzione dal titolo: 

« Apparecchio per contaro o registrare le perforatura di tessere, 
sohede o teli perforati per iscopi di censimento, statistica, ecc. 

(Atto di cessione del 4 marzò 1915 sottoscritto dallé parti da- 
vanti al notaio Harold D. Ponney a New-Y ork, "o gistrato il 16 
gingno 1916 all'ufficio demaniale di Roma. n. 59135, vol. 297; atti 
privati). 


N. 6107 trascritto il 20 giugno 1910. 
Trasferimento totale ida Witerbury ‘John ‘Isaac, a Motristown -’ 
Stato di New Yersey (Stati Uniti d'America), alla The Accounting 
and Tabulating Corporation Limited, a. Montreal (Canadà), della 
privativa industriale n. 138857 reg. gen., vol. 422, n. 236 reg, att., 
con decorrenza dal 31 dicembre 1913, per l’invenzione dal titolo: 

« Macchina perforatrice a mano ». 

(Atto di cessione del 4 marzo 1915 sottoscritta dalle parti da- 
vanti al notaio Harold D. Penney a New York, registrato il 16. 
giugno 1916 all'ufficio demaniale di Roma, n. 32135, vol. 297, atti 
privati). 


N. 6108 trascritto il 20 giugno 1916. 

Trasferimento totale da Waterbury John Isaac, a Morristown 
Stato di New Yersey (S. U. d'America), alla The Accounting an Ta- 
bulating Corporation Limited, a Montreal (Canadà), della ‘privativa ‘ 
industriale n. 142651 reg. gen.; vol. 432, n. 7 reg. att., con decorrenza 
dal 30 ciugno 1914, per l'invenzione dal titolo: 

« Perf:zionamenti' nelle macchine perforatrici di schede ». 

(Atto di cessione del 4 marzo 1915 sottoscritto dalle parti davanti 
al notaio Harold D. Penney, a New York, registrato il 16 giugno 
1916 all'ufficio demaniale di Roma, n. 32135, vol. 297, atti privati). 


N. 6109 trascritto il 29 giugno 1916. 

Trasferimento totale da Waterbury John Isaac, & Morristown, 
Stato di New Yersey (Stati Uniti d’ America), alla The Accountin 
and Tabulating Corporation Limited, a Montreal (Canadà), della pri= 
vativa industriale n. 128754 reg. gen., vol, 594, n. 99 reg. att., con. 
decorrenza dal 31 dicembre 1912 per l’invenzione dal titolo: 

« Tastiera per macchine perforatrici serventi per iscopi di sta- 
tistica ». 

(Atto di cessione del 4 marzo 1915 sottoscritto dalle parti davanti 


: al notaio Harold D. Penney, a New York, registrato il 16 giugno 


1916 all'ufficio demaniale di Roma, n. 32135, vol. 297 atti privati)= 


N. 6110 trascritto il 20 giugno 1916. 

Trasferimento totale da Waterbury John Isaac, a Morristown (Stato 
di New Yersey (Stati Uniti d’America), alla The Accounting and. 
Tabulating-Corporation Limited, a Montreal (Canadà), della privativa 
industriale n. 137393 reg. gen., vol. 417, n. 195 reg. att., con decor- 
renza dal 31 dicembre 1913, per l’invenzione dal titolo: 

« Perfezionamenti nelle macchine calcolatrici stampatrici ». 

(Atto di cessione del 4 marzo 1915, sottoscritto dalle parti davanti 
al notaio Harold D. Penney a New York, registrato il 16 giugno 1916, 
all'ufficio demaniale di Roma, n. 32135, vol. 297 atti privati). 


N. 6111 trascritto il 17 giugno 1916. 

Trasferimento totale da Sandri Carlo, a Monza, agli credi: Sandri. 
Angela nata Savio, Sandri Roberto, Attilio, Silvio, Frencesco, Gem- 
ma, Cesira, Settimio, Carletto e Giovanna, della privativa industriale 
n. 88516 reg, gen., vol. 254, n. 228 reg. att., con decorrenza dal 30 
giugno 1907, per l’invenzione dal titolo: 

« Pressa a rivoltella a due alzate per la fabbricazione di mate- 
riali laterizi >». 

(Atto di notorietà della R. pretura di Monza. di successione le- 
gittima degli eredi su nominati, registrato il ‘28 giugno 19!2 all’uf@ 
ficio demaniale di Monza, n. 4173; vol. 105 atti privati). o, 


N. 6113 trascritto il 28 gingno 1916. 
Trasferimento totale da Aldrovandi Fernando, a Torino,a Selva= 
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tico Amleto; a Milano, della privativa industriale n. 149041 reg. 


gen.; vol. 450, n. 15 reg. att., con decorrenza dal 80 giugno. 1015,. 


i ‘per l'invenzione dal titolo: 


‘« Riscaldatore elettrico istantaneo De acqua | «orrente & comando' | 


automatico dell’interruttore » 

Copia ‘autentica dell’atto di cessione del 1° dieembre 1915 sotto- 
scritto davanti dal notaio Bertoglio Gilierto, a Milano, registrato il 
7 dicembre 1915, all'ufficio demaniale di Milano, n, 3297, vol. 407, 

atti pubblici). 


os 


N. 6114 trascritto l’11 luglio 1916. 
Trasferimento totale da Venturini Pio, a Pistoia, della 
industriale n. 149104 reg. gen., vol. 449, n. 59 Teg. att.; co 
rénza dal 30 giugno 1915, per l'invenzione dal titolo : 


rivativa 
decor= 


« Elettrolizzatore isolato a cireolazione, continua. ed ossidazione 


dell’elettrolito regolabile ». 


(Atto di cessione del 26 giugno 1916, action dalle parti da-: 
vanti al notaio Dami Camillo, a Prato, registrato il 1° Iuglio 1916; 


all'uffidio domaniale di Prato, n. 5, fog]. 83 vol, 85). 


N. 6115 trascritto l’ 11 luglio 1916, 

trasferimento totale da Venturini Pio, a Pistoia, fila Società Ma- 
teriale Elettro Trazione, a Pistoia, della privativa industriale nu- 
mero 150343, reg. gen.; vol. 451, n. 85 reg. att., .con deeorrenza dal 
39 settembra 1915, per l'invenzione dal titolo: 
 « Porfezionamenti sulla posa in operà di pezzi di porcellana, Yetrò 
e simili per isolatori elettrici ». 

(Atto di cessiohe del 26 gi "gno 1916 sottoscritto dalle pargi da- 


vanti al notsio Dami Camille ,r' gistrato il L luglio 1916 all'ufficio” 


darasniaio di Prato, n, 5, fl e. 3, vol. 85. 


N 6116 trascritto il 12 

“‘Frasferimento totale da Sifton Burrows Winfield, a Londra, alla 
Toluons Syndicate Limite, a Londra, della privativa industriale 
n. 150550 reg. gen., vol. 451, n. 0 reg. att.; con decorrenza dal 30 
settembre 1915, per l'invenzione dal titolo: i “ 

.« Proeesso per la produzione di toluene ». 

(Atto di cessione del 9 giugno1916, ottoscritto dalle parti e au- 
tenticato dal notaio Venn Harry Peter, a Londra, rogistrato il 10 taglio 
1916 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1200; vol, 297, atti privati). 


N. 6117 trascritto il 12 luglio 1916. . 

Trasferimento totale da Sifton Burrows Wibnfield, a Londra, alla 
Toluene Syndicate Limited di Londra, della privativa industriule 
n. 150551 reg. gen.; vol. 451, n. 8 reg. att., con decorrenza. dal 
30 settembre 1915, per l'invenzione dal titolo: 

« Processo per la produzione di toluene. ». 

(Atto di cessione del 9 giugno 1 16 sottoscritto dalle parti e aus 
tenticato dal notaio Venn Harry Peter, di. Londra, registrato il 
10 luglie 1918 all' ufficio demaniale di Roma, n. 1200, vol. 297, 
atti privati). 


N. 6118 traseritto il 12 Iuglio 1916. 


Trasferimento totale da Sifton Burrows Winfield n° Lu.ara alia 
Toluene Syndicate Limited, a Londra, della privativa industriale 
n. 150,552 reg. gen.; vol. 451, n. 89 reg. att., con decorrenza dal 
30 settembre 1215, per l’invenzione dal titolo: 

« Perfezionamenti negli apparecehi per la produzione di toluene ». 

(Atto di cessione del 9 giugno 1916 sottoscritto dalle parti e au- 
tenticato dal notaio Venn Harry Peter, a Londra, registrato il 10 
luglio 1916 all’ufficio demaniale di Roma, n. 1200, vol. 297 atti pri- 
vati). 

Roma, 4 ottobre 1910. 
Pel direttore 
i G. GIULIOZZI. 


DETRISEERO DELLA GUERRA 


Biasi nel personale atpondente: 
UFFICIALI IN. SERVIZIO PERMANENTE. © 
. Arma di fanteria. 
Con decreto Luogotenenziale dell’8 ottabre 1916: 
I seguenti ufficiali sono collocati in congedo provvisorio : 


‘Bodrero cav. Alessandro, colonnello — Pagliari cav. Giuseppe, te= 


nente colonnello — Cavandoli cav. Edgardo, maggiore. 
I seguenti tanenti. colonnelli sono collocati in aspettativa per in- 


:formità temporanee non provenienti da cause “di servizio : 


Alberirio cav. Filippo. — Clerici cav. Luigi. 
I seguenti ufficiali sono collocati in aspettativa per infermità tom= 
poranee provenienti da cause di servizio: 


‘ Gambi Enrico, tenente colonnello. 
{Cimini Nicola, maggiore — Silvestrini Tullio, capitano” -— Covati 


Luigi, id' — Biga. Pietro, sottotenente, 
Smaniotto cav. Ercole, maggiore, promosso tenente : ‘colonnello per 
merito eccezionale in base all’art. 13 della legge 8 giugno 1913, 
n, 601. . 
I seguenti ufficiali sono collocati in aspettativa per infermità tem- 
porance non provenienti da cause di servizio : 


Bosio cav. Ugo, maggiore — Cossu Aurelio, capitano — Gervasi Co= 


simo, id. — Vesi Diego, id. 
I seguenti primi capitani sono considerati, a loro. domanda, agli 
offetti dell’avanzamento, come collocati in congedo e promossi mag- 


. giori: 
‘Martini Augusto — Notari Gasi Vincenzo — Solino cav. Benvenuto 


. Pelloni Egidio — Carboni Giovanni —' Ciccimarra Giovanni — 
Papini Augusto. 
Brancati Corrado, capitano in aspettativa per infermità temporanee 
provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio. 
I seguenti ufficialj sono collocati in aspettativa per infermità tem- 
poranee provenienti da cause di servizio: 
Pastore Luigi, capitano — Alessi Giuseppe, id. — Spagnolo Fran- 
cesco, id. — Somaruga Paolo, tenente. 


Arma di cavalleria. l 
Con deoreto Luogotenenziale del 1° ottobre 1916: 


Franco cav. Alberto, colonnello, collocato a riposo per anzianità di 
servizio, dal 16 ottobre 1916 ed insoritto nel ruoli” della ri- 
serva. 


Con dacreto Luogotenenziale dell’8 ottobre. 1916: 

Del Pozzo cav. Ettore, maggiore, collocato in congedo provvisorio. 
Con decreto Luogotenenziale del 12 ottobre ‘ 1916: 

Amato cav. Roberto, tenente colonnello, promosso. colonnello. 


. Olioli cav. Camillo, maggiore, promosso tenente colonnello. 


Rocchi cav. Rocco, tenente colonnello, collocato in . posizione ausi= 
liaria, dal 1° novembre 1916. 

Guidi Mario, sottotenente id. id. id., richiamato in servizio. 

Nomine provvisorie effettuato dal Comando supremo "con i sotto 
indicati suoi decreti e confermate dal Ministero, 

So!tufficiali già nominati aspiranti dal predetto Comando, nomi- 
nati sottotenenti in servizio attivo permanente, 

Bertioli Dario — Piras Antioco — Carucci Carmine — Cinelli Fran- 
cesco — Salvatore Salvatore — Scalisi Vincenzo — Ruggero 
Giuscppe — Perna Giuseppa — Bertello Luigi — Barbagli Al- 
berto — De Micheli Gontrano — Scuricini Luigi — Perrelli Ma- 
rio — Vitullo Concezio — Musti Fausto — Tabellini -Enrico — 
Fantauzzi Fabio — Pallotti Silvio — Linguiti Giuseppe — Po= 
destà Nicola — Caletti Cesare. ; 


